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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 813 

Περί μετατροπής λειτουργουσών Ιδιωτικών Τεχνικών καί 

Επαγγελματικών Σχολών εις Ιδιωτικά Τεχνικά ή Επαγ¬ 
γελματικά Λύκεια ή Ίδιωτικάς Τεχνικάς καί Έπαγγελ- 

ματικάς Σχολάς. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τάς διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 49 τοϋ Ν. 576/77 
«περί δργανώσεως καί διοικήσεως της Μέσης καί Άνωτέ- 
ρας Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως». 

2. Τάς ύπ’ άριθμ. -785/77, 940/77 γνωμοδοτήσεις τοϋ 
Συμβουλίου της Επικράτειας. 

3. Τάς ύπ’ άριθμ. 38, 39/1977 γνωμοδοτήσεις τοϋ Κέν¬ 
τρου Έκπ/κών Μελετών καί Έπιμορφώσεως (ΚΕΜΕ), 
προτάσει τοϋ 'Υπουργοΰ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ¬ 
μάτων, άποφασίζομεν : 

’Άρθρον 1. 

Γενικαί διατάξεις. 

1. Επιτρέπεται ή μετατροπή λειτουργουσών, κατά την 
έναρξιν ισχύος τοϋ Ν. 576/77 Άνωτέρων, Μέσων καί Κατω¬ 
τέρων Ιδιωτικών Τεχνικών καί Επαγγελματικών Σχολών 
καί Λυκείων Οικονομικής Κατευθύνσεων εις Ιδιωτικά Τε¬ 
χνικά ή Επαγγελματικά Λύκεια ή Ίδιωτικάς Τεχνικάς 
καί Έπαγγελματικάς Σχολάς, ύπο τούς ορούς καί τάς προ¬ 
ϋποθέσεις τοϋ παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 

2. 'Η μετατροπή έγκρίνεται κατόπιν αίτήσεως τοϋ ιδιο¬ 
κτήτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ύποβαλλομένης εις 
τήν Γενικήν Διεύθυνσιν Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως 
εντός άνατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) μηνών άπό τής ένάρ- 
ξεως ισχύος τού παρόντος. 

3. Έπ’ όνόματι, έκάστου ιδιοκτήτου χορηγείται μία μό¬ 
νον άδεια, καλύπτουσα άπάσας τάς σχολικάς μονάδας (Τε¬ 
χνικόν Λύκειον, Επαγγελματικόν Λύκειον, Τεχνική καί 
Επαγγελματική Σχολή) καί τά εις αύτάς τμήματα κατευ¬ 
θύνσεις καί ειδικότητας, διά τάς οποίας έγκρίνεται ή μετα¬ 
τροπή. ·, 

4. 'Η ΐδιότης τοΰ' ιδιοκτήτου σχολικής μονάδος Ιδιωτι¬ 
κής Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως δέν 
συμβιβάζεται προς τήν ιδιότητα τού δημοσίου ή δημοτικού 
ή κοινοτικού ύπαλλήλου ή ύπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή έπιχειρη- 
σεων κοινής ώφελείας. 


5. Δέν επιτρέπεται ή μετατροπή ιδιωτικών σχολικών μο¬ 
νάδων : 

α) Τών οποίων ό ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής 
έξ αίματος ή άγχιστείας, πρώτου βαθμού, ύπαλλήλου τής 
Κεντρικής 'Υπηρεσίίχς τοϋ 'Τπουργείου Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων. 

β) Τών οποίων ό ιδιοκτήτης έχει κώλυμα διορισμού εις 
δημοσίαν θέσιν, πλήν τού ορίου ήλικίας. 

γ) Άνηκουσών εις σωματεία, τών οποίων το καταστα¬ 
τικόν δέν προβλέπει, μεταξύ τών σκοπών των, τήν ίδρυσιν 
σχολικών μονάδων Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαι- 
δεύσεως. 

δ) Μεταβιβασθεισών εις τρίτον μετά τήν έναρξιν ίο/ύος 
τού Ν. 576/77. 

ε) Μή πλ,ηρουσών κατά τήν έναρξιν ισχύος τοϋ παρόντος 
τάς κτιριολογικάς καί έργαστηριακάς προϋποθέσεις, τάς 
προβλεπομένας ύπό τής ύπ’ άριθ. 33606/10.3.72 (ΦΕΚ 
204/72 Τεύχος Β') άποφάσεως τοϋ * Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ώς ή άπόφασις αύτη έτροπυ- 
ποιήθη διά τής ύπ’ άριθ. Φ. 430.6/11/85162/24.9.74 (ΦΕΚ 
987/74 τεύχος Β') όμοιας τού αυτού 'Υπουργοΰ. 

6. 'Οσάκις ό ιδιοκτήτης μετατρεπομένης σχολικήμο¬ 
νάδος είναι νομικόν πρόσωπον ή φυσικόν πρόσωπο ν στερού- 
μενον τά κατά τάς διατάξεις τού Ν. 576/77 προσόντα προς 
κατάληψιν θέσεως Διευθυντοΰ σχολικής μονάδος Μέσης 
Δημοσίας Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως, 
εις τήν μετατρεπομένην σχολικήν μονάδα, διορίζεται ύπο- 
χρεωτικώς ώς διευθυντής εκπαιδευτικός έχων τά προσόντα 
ταΰτα. 

“Αρθρον 2. 

Σχολικαί μονάδες, Τμήματα, Κατευθύνσεις καί ειδικότητες. 

1. 'Η κατά τό άρθρον 1 τού- παρόντος μετατροπή, δύ- 
ναται νά καλύπτη μίαν ή πλείονες τών έξής σχολικών μο¬ 
νάδων : α) Τεχνικού Λυκείου, β) Επαγγελματικού Λυκείου, 
γ) Τεχνικής καί Επαγγελματικής Σχολής. 

2. Εις τάς μετατρεπομένας σχολικάς μονάδας δύναται 
νά έγκριθή ή λειτουργία τμημάτων, ειδικοτήτων καί κατευ¬ 
θύνσεων ώς άκολ,ούθως : 

α) Εις τά Τεχνικά Λύκεια : I) Εις τόν Μηχανολογικόν 
τομέα τών τμημάτων αα) Μηχανολ.όγων, ββ) Σχεδιαστών 
Μηχανολογικού Σχεδίου, II) εις τον Ήλεκτρολογικόν καί 
Ηλεκτρονικόν τομέα τών τμημάτων αα) Ηλεκτρολόγε 
καί ββ) Ηλεκτρονικών, III) εις τόν Δομικόν τομέα τών 
τμημάτων αα) Δομικών, ββ) Σχεδιαστών, IV) εϊς τόν 
Χημικόν καί Μεταλλουργικόν τομέα τοϋ τμήματος Χημικών. 

β) Εις τά Επαγγελματικά Λύκεια: I) εις τόν τομέα 
Οικονομίας καί Διοικήσεως, τών τμημάτων αα) Λογιστών, 
ββ) Γραμματέων, γγ) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων μετά- 
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φορών, μέ κατευθύνσεις ναυτιλιακών καί Αεροπορικών Επι¬ 
χειρήσεων καί Τουριστικών Γραφείων, II) εις τον τομέα 
Κοινωνικών Υπηρεσιών τών τμημάτων αα) Όδοντο- 
τεχνιτών, ββ) Ιατρικών Επισκεπτών, γγ) Βοηθών Ια¬ 
τρικών καί Βιολογικών Εργαστηρίων, δδ) Χειριστών συ¬ 
σκευών Ιατρικών Εργαστηρίων. 

γ) Εις τάς Τεχνικάς καί Έπαγγελματικάς Σχολάς : 
I) εις το Μηχανολογικόν τμήμα τών κατευθύνσεων αα) Έρ- 
γαλειομηχανών, ββ) Ευκτικών εγκαταστάσεων, γγ) 'Υ- 
δραυλικών Εγκαταστάσεων, δδ) Μηχανικού μέρους αυτο¬ 
κινήτων, εε) Επισκευής αμαξωμάτων, στ) Συγκολλήσεων, 
ζζ) Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών, II) εις τό Ήλεκτρο- 
λογικόν καί Ηλεκτρονικόν τμήμα τών κατευθύνσεων 
αα) ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ββ) ήλεκτρολογικών 
εργασιών αυτοκινήτων, γγ) ήλεκτρολογικών έργασιών ηλε¬ 
κτρικών μηχανών καί μηχανημάτων εργοληπτών, δδ) ήλε- 


κτρικών οικιακών καί Βιομηχανικών συσκευών, εε) ραδιο¬ 
τηλεοπτικών εγκαταστάσεων καί συσκευών, III) εις τό 
Δομικόν τμήμα τών κατευθύνσεων αα) έργασιών σκυρο¬ 
δέματος, ββ) έργασιών τοιχοποιίας καί επιχρισμάτων, 
γγ) έργασιών επικαλύψεων καί μαρμάρου, IV) εις τό τμήμα 
Κοπτικής Ραπτικής — Οίκοκυρικών τής κατευθύνσεως 
κοπτικής — ρακτικής, V) εις τό τμήμα κομμωτικής τής 
κατευθύνσεως Κουρέων — Κομμωτών. 

“Άρθρον 3. 

Κτιριολογικά στοιχεία. 

1. Αί αίθουσαι τών μετατρεπομένων σχολικών μονάδων 
πρέπει άπό τής ένάρξεως του σχολικού έτους 1979—80 
να πληρούν τάς προϋποθέσεις τοϋ κατωτέρω πίνακας, εις τόν 
όποιον Αναγράφονται αί έπιφάνειαι καί διαστάσεις τών καθα¬ 
ρών μεγεθών τών Αντιστοίχων χώρων. 


Χώροι 


Έλαχίστη Συνολική Έλάχιστον 

επιφάνεια ελάχιστη ύψος 

χώρου άνά επιφάνεια χώρου Παρατηρήσεις 

μαθητή κατόψεως εις μ 
εις Μ2 χώρου 
είς Μ2 


1. Αΐθουσαι διδασκαλίας μαθημάτων. 1,3 23 

2. Αμφιθέατρου διδασκαλίας . 1,1 — 

3. Έργαστήριον Φυσικής — Χημείας. 2,0 (I) 40 

4. Παρασκευαστήριου Φυσικής — Χημείας. 2,0(1) 15 

5. Είδικαί αίθουσαι — Εργαστήρια 

α. Σχεδιαστήρια . 2 45 

β. Τεχνολογικά Έργαστ. Μηχανολόγων (II) 

1. Έφαρμοστήριον. 2,8 60 

2. Χώρος Έργαλειομηχανών. 6,0 110 

3. Καμινευτήριον — Χυτήριον .. 6,0 90 

4. Χώρος συγκολλήσεων . 6,0 90 

γ. Ήλεκτρολογικόν Έργαστήριον 

1. Χώρος ήλεκτρικών μηχανών (III) . 3,0 60 

2. » » έγκαταστάσεων. 3,0 50 

3. » » μετρήσεων (III) .... 2,5 50 

4. » » περιελίξεων (III) .... 3,0 60 

5. » Οικιακών ήλεκ. συσκευών . 3,0 50 


3,0 

3,0 

3,0 

3,0 


3,0 

3,5 

4,0 

4,0 

3,5 


3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 


στ 


δ. Έργαστήριον αυτοκινήτων (IV) 

1. Χώρος επισκευών μηχανών αύτ/των 

2. » ήλεκτροτεχνικής αύτ/των .. 

3. » επισκευών αμαξωμάτων . . . 

ε. Έργαστήριον Υδραυλικών έγκ/σεων .... 

)) Ψυκτικών » .... 


ζ. Ξυλουργικόν έργαστήριον . 

η. Έργαστήριον έλέγχου Δομ. 'Τλικών ... 
1. 'ΐπόστεγος χώρος Δομικών Κατασκ. 

θ. Έργαστήριον Ηλεκτρονικών . 


8,0 

6,0 

8,0 

6,0 

6,0 

10,0 

5,0 

9,0 

5,0 


90 

60 

90 

60 

60 

150 

50 

200 

100 


3,5 

3,5 

3,5 

3,2 

3,2 

3,5 

3.5 

4.5 

3.5 


ι. 

» 

Όδοντοτεχνικής . 

5,0 

73 

3,0 

ια. 

» 

Λογιστικής (V) . 

2,5 

50 

3,0 

ιβ. 

» 

Δακτυλογραφίας καί Έργασιών 
Γραφείου (V) . 

2,5 

50 

3,0 

ιγ. 

» 

Μηχανών Αεροσκαφών . 

8,0 

150 

3,5 

ιδ. 

» 

Ιατρικών & Βιολογικών Έργ... 

2,5 

60 , 

3,0 

ιε. 

)) 

Ιατρικών συσκευών.. 

2,5 

60 

3,0 


I) Έφ’ όσον υπάρχει τμήμα 
Χημικών 2,5 μ2 


II) Έφ’ όσον χρησιμοποιείται 
ενιαίος χώρος, έλαχίστη έπι- 
φάνεια 250μ2 καί 12μ2 άνά 
μαθητήν πλέον τών 20 μα¬ 
θητών- 


III) Έφ’ όσον χρησιμοποιεί¬ 
ται ενιαίος χώρος, έλαχίστη 
έπιφάνεια 120μ2 καί 6μ2 άνά 
μαθητήν πλέον τών 20 μαθη¬ 
τών. 

IV) Έφ’ όσον χρησιμοποιεί¬ 
ται ενιαίος χώρος, έλαχίστη 
έπιφάνεια 130μ2 καί 7μ2 άνά 
μαθητήν πλέον τών 20. 


V) Δύναται νά χρησιμοποιεί¬ 
ται ό αότός χώρος είς διάφο¬ 
ρον χρόνον. 
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2. Αί αίθουσαι καί τά άμφιθέατρα διδασκαλίας, τά σχε¬ 
διαστήρια καί τά εργαστήρια Φυσικής καί Χημείας των 
μετατρεπομένων σχολικών μονάδων πρέπει, άπό τής ένάρ- 
ξεως του σχολικού έτους 1979-1980 νά πληρούν καί τάς 
ακολούθους ΤίροΟποθέσεις ι 


*) 2χέ<πς μικροτέρας προς μεγαλυτέραν πλευράν μεί- 
ζων του 1/3. 

β) Απόστασις πρώτης σειράς θρανίων άπδ τοϋ πίνακΟς 
μείζων τοϋ 1,50 μ, ' 

γ) Διάδρομοι μεταξύ σειρών θρανίων πλάτους μείζονος 
του 0,50 μ. 

δ) Επαρκής φυσικός φωτισμός τής αιθούσης, μέ φωτι¬ 
στικήν έπιφάνειαν περίπου 20 % τουλάχιστον τής όλικής 
έπιφανείας τής αιθούσης. 

ε) Επαρκής καί ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός. 

στ) Επαρκής άερισμός, φυσικός διά φεγγιτών ή τε¬ 
χνητός δΓ «θορύβων έξαεριστήρων ή κλιματιστών. 

ζ) "Ανοιγμα θυρών έκ τών ένδον πρός τά έξω και έλά- 
χΐστον πλάτος αυτών 0,90 μ. 

3. Τα λοιπά εργαστήρια πλήν Φυσικής καί Χημείας, τών 
μετατρεπομένων σχολικών μονάδων πρέπει, άπό τής ένάρ- 
ξεως τοϋ σχολικού έτους νά πληρούν καί τάς προϋποθέσεις 
τών περιπτώσεων α', δ', ε' καί στ' τής προηγουμένης παρα¬ 
γράφου, ως καί τάς άκολούθους τοιαύτας ί 

_ α ) Εγ}ΐατά&τ«σις τών θορυβωδών εργαστηρίων μακράν 
τών άθορυβων καί τών αιθουσών διδασκαλίας. 
ύ β) Ανοιγμα θυρών εισόδου καί εξόδου μαθητών έκ τών 
ένδον προς τά έξω κάί έλάχιστον πλάτος αύτών 1,20 μ. 

4. Τα κτίρια τών μετατρεπομένων σχολικών μονάδων 
πρέπει νά διαθέτουν : 

ά) Χώρους διοικήσεως ελάχιστου ΰψους 3 μ. ήτοι Γρα¬ 
φεία I ) Διευθυντοϋ μέ έλάχιστον επιφάνειαν κατόψεως 10μ2, 
II) Προϊσταμένων τμημάτων καί εργαστηρίων, ήτοι άνά 
εν (1) γραφεϊον άνά τρεις (3) Προϊσταμένους μέ έλαχίστην 
επιφάνειαν κατόψεως 4μ2 άνά Προϊστάμενον, III) Διδα¬ 
κτικού προσωπικού, μέ έλαχίστην έπιφάνειαν κατόψεως 2μ2 
«νά διδάσκοντα, έλαχίστης έπιφανείας 15μ2. 

β) Αίθουσαν πολλαπλής χρήσεως δυναμένη νά χρησιμο¬ 
ποιείται καί διά τό μάθημα τής Γυμναστικής, έλαχίστης 
έπιφανείας κατόψεως 180 μ2, έφ’ όσον στεγάζουν πλείονας 
τών τετρακοσίων (400) μαθητών. 

γ) ’Ανά έν (1) άποχωρητήριον άνά πεντήκοντα (50) 
μαθητάς καί άνά τριάκοντα (30) μαθητρίας, μέ πλήρεις 
ύδραυλικάς έγκαταστάσεις καθαρισμού καί άποχετεύσεως, 
λεκάνας τουρκικού τύπου, άνάλογον άριθμόν νιπτήρων, δά- 
πεδα άνθεκτικά καί θύρας άνοιγούσας έκ τών ένδον πρός τά 
έξω, τών οποίων τό κάτω μέρος νά άπέχη άπό τό δάπεδον 
0,20 μ. 

δ) Επαρκείς χώρους κυκλοφορίας μέ ομοίως έπαρκή 
φυσικόν καί τεχνητόν φωτισμόν καί άερισμόν, ήτοι I) δια¬ 
δρόμους έλαχίστου πλάτους 1,30 μ. οσάκις έξυπηρετοΰν 
αίθούσας άπό τήν μία πλευράν καί 2 μ. οσάκις έξυπηρετοΰν 
αίθούσας έξ άμφοτέρων τών πλευρών, II) έλάχιστον ύψος 
στηθαίων ή κιγκλιδωμάτων άνοικτών διαδρόμων 1,20 μ. 
δωμάτων χρησιμοποιούμενων δι’ αύλισμόν 1,30 μ. καί κλι¬ 
μάκων 0,90 μ., III) εύθυγράμμους μή ξυλίνας ή σιδηράς 
κλίμακας, άνευ σφηνοειδών βαθμιδών καί μετά πλατυσκά- 
λου εις έκάστην άλλαγήν κατευθύνσεως, μέ έλαχίστας δέ 
διαστάσεις έκάστης βαθμίδος μήκους 1,20 μ., πλάτους πα¬ 
τώματος 0,30 μ., καί ΰψους 0,175 μ. 


ε) Έλαχίστην έπιφάνειαν αύλείου χώρου, έφοδιασμένου 
δι’ ενός κρουνοϋ ποσίμου ΰδατος άνά είκοσι (20) μαθητάς, 
2μ2 άνά μαθητήν, συνυπολογιζομένων κατά 50 % τών πρός 
τοϋτο χρησιμοποιουμένων διαδρόμων, καί κατά 100 % τών 
δωμάτων καί χώλλ, έλαχίστης έπιφανείας 30 μ2, υπό τήν 
προϋπόθεσιν δτι ό όλος αΰλειος χοίρος έπαρκεΐ, ώστε οί 
μαθηταί νά μή μετακινούνται καθ’ ΰψος, πρός αύλισμόν, 
πλέον τών τεσσάρων (4) ορόφων. 

στ) Όρόφους συννλικώς όχι πλείονας τοϋ ισογείου και 
τών πέντε (5) υπέρ τοϋτο, ιίπαγορευομένης τής χρησιμο- 
ποιήσεως υπογείων. 


ζ) Στατικήν άντοχήν, λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών κοιτά 
τούς ΐσχύοντας κανονισμούς φορτίσεων, ώς καί έπάρκειαν 
ήλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τούς οικείους 
κανονισμούς. 

η) Εγκαταστάσεις άσφαλείας, ήτοι πυροσβεστήρα άνά 
όροφον, τήρησιν τών οικείων προδιαγραφών, διά τήν άσφά- 
λειαν τών έργαστηρίων καί φαρμακεία πρώτων βοηθειών 
έγκατεστημένα είς κεντρικόν σημεΐον έκάστου κτιρίου καί 
εις άπαντα τά έργαστήρια. 

5. Τυχόν χρησιμοποιούμενα υπό τών μετατρεπομένων 
σχολικών μονάδων πλείονα κτίρια πρέπει νά μή άπέχουν 
άλλήλων, πλέον τών 2.000 μέτρων έξαιρέσει τών έργαστη¬ 
ρίων, υπό τήν προϋπόθεσιν ότι ταΰτα δέν άπέχουν τών λοι¬ 
πών κτιρίων πλέον τών 5.000 μέτρων, έξυπηρετοϋνται διά 
μέσων μαζικής κυκλοφορίας καί οί είς αύτά άσκούμενοι 
μαθηταί παραμένουν είς ταΰτα καθ’ δλας τάς ώρας διδασκα¬ 
λίας καί άσκήσεων μιας ήμέρας. 

6. Είς άπάσας τάς είς τάς προηγουμένας παραγράφους 
1, 2, 3, 4 καί 5 άναφερομένας διαστάσεις καί άποστάσεις 
δικαιολογείται άπόκλισις κατά δέκα τοϊς έκατόν (10%). 

Άρθρον 4. 

Έργαστήρια. 

1. Τά άπαιτούμενα έργαστήρια άνά τμήμα, κατεύθυνσιν 
ή ειδικότητα όρίζονται ώς άκολούθως : 

Α. Είς τά Τεχτικά Αύκεια, πέραν τών έργαστηρίων Φυ¬ 
σικής ή Χημείας καί τά κάτωθι δι’ έκαστον τμήμα, κατεύ- 
θυνσιν ή ειδικότητα. 

1. Διά τό τμήμα Μηχανολόγων 

Έφαρμοστήριον, χώρος έργαλειομηχανών, καμινευτήριον, 
χώρος συγκολλήσεων καί χώρος χυτηρίου. 

2. Διά τό τμήμα σχεδιαστών μηχανολογικοΰ σχεδίου 

Μηχανολογικά έργαστήρια καί σχεδιαστήριον. 

3. Διά τό τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Έφαρμοστήριον, χώρος ηλεκτρικών μηχανών, χώρος 
ήλεκτρικών έγκαταστάσεων, χώρος περιελίξεων καί χώρος 
ήλεκτρικών μετρήσεων. 

4. Διά τό τμήμα Ηλεκτρονικών 

Χώρος έργαστηρίου ηλεκτρονικών καί χώρος ήλεκτρι¬ 
κών μετρήσεων. 

5. Διά τό τμήμα Δομικών 

Έργαστήριον δομικών κατασκευών (ύπόστεγος χώρος) 
καί έργαστήριον ελέγχου δομικών ύλικών. 

6. Διά τό τμήμα σχεδιαστών 

Σχεδιαστήριον. 

7. Διά τό τμήμα Χημικών 

Έργαστήριον Χημείας. 

Β. Είς τά Επαγγελματικά Λύκεια πέραν τών έργαστη¬ 
ρίων φυσικής ή χημείας καί τά κάτωθι δι’ έκαστον τμήμα, 
κετεύθυνσιν ή ειδικότητα. 

1. Διά τό. τμήμα 'Τπαλλ. έπιχειρήσεων μεταφορών 

Χώρους δακτυλογραφίας, εργασιών γραφείου καί λογι¬ 
στικής. 

2. Διά τό τμήμα Λογιστών 

Έργαστήριον Λογιστικής καί έργαστήριον δακτυλογραφίας 
καί εργασιών γραφείου. 

3. Διά τό Τμήμα Γραμματέων 

Έργαστήριον Δακτυλογραφίας καί έργασιών γραφείου. 

4. Διά τό Τμήμα ’Οδοντοτεχνιτών 

Έργαστήριον Όδοντοτεχνικής. 

5. Διά τό Τμήμα Βοηθού Ιατρικών καί Βιολογικών Έρ¬ 
γαστηρίων 

Έργαστήριον Ιατρικόν καί Βιολογικόν. 

6. Διά τό Τμήμα τών χειριστών συσκευών Ιατρικών 
Έργαστηρίων 

Έργαστήριον Ιατρικών συσκευών. 
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Γ. Είς τάς Τεχνικάς καί Επαγγελματικά; Σχολάς, πέ¬ 
ραν των εργαστηρίων Φυσικής καί Χημείας, καί τά κάτωθι 
δι’ έκαστον τμήμα, κατεύθυνσιν ή ειδικότητα : 

1. Διά την κατεύθυνσιν έργαλειομηχανών 
Έφαρμοστηριον καί χώρος έργαλειομηχανών. 

2. Διά τήν κατεύθυνσιν ψυκτικών έγκαταστάσεων 
Έφαρμοστήριον καί χώρος εργαστηρίου ψυκτικών. 

3. Διά τήν κατεύθυνσιν υδραυλικών έγκαταστάσεων : 
Έφαρμοστηριον καί χώρος έργαστηρίου υδραυλικών έγκα¬ 
ταστάσεων. 

4. Διά τήν κατεύθυνσιν μηχανικού μέρους αυτοκινήτων. 
Έφαρμοστηριον, χώρος επισκευής μηχανών αυτοκινήτων 

.και χώρος ήλεκτροτεχνικής αυτοκινήτων. 

5. Διά την κατεύθυνσιν έπισκευής αμαξωμάτων 
Εφαρμοστηριον, χώρος έπισκευής άμαξωμάτων καί χώ¬ 
ρος συγκολλήσεων. 

6. Διά τήν κατεύθυνσιν συγκολλήσεων 
Έφαρμοστηριον καί χώρος συγκολλήσεων. 

7. Διά τήν κατεύθυνσιν μηχανοσυνθετών άεροσκαφών 
Εφαρμοστηριον, χώρος έπισκευής μηχανών άεροσκαφών. 

8. Διά τήν κατεύθυνσιν ήλεκτρικών έγκαταστάσεων 
Έφαρμοστηριον, χώρος ήλεκτρικών έγκαταστάσεων καί 

χώρος ήλεκτρικών μετρήσεων. 

9. Διά τήν κατεύθυνσιν ήλεκτρολογικών έργασιών αυτο¬ 
κινήτου 

Έφαρμοστηριον, χώρος ήλεκτροτεχνικής αυτοκινήτων 
καί χώρος ήλεκτρικών μετρήσεων. 

10. Διά τήν κατεύθυνσιν ήλεκτρικών μηχανών 
Εφαρμοστηριον, χώρος ήλεκτρικών μηχανών καί χώρος 

ήλεκτρικών μετρήσεων. 

11. Διά τήν κατεύθυνσιν ήλεκτρικών οικιακών καί βιο¬ 
μηχανικών συσκευών 

Εφαρμοστηριον, χώρος ήλεκτρικών μετρήσεων καί χώρος 
επισκευών οικιακών καί βιομηχανικών ήλεκτρικών συσκευών. 

12. Διά τήν κατεύθυνσιν ραδιοτηλεοπτικών έγκαταστά¬ 
σεων καί συσκευών 

Έφαρμοστηριον καί χώρος ήλεκτρονικοϋ έργαστηρίου. 

13. Διά τάς κατευθύνσεις έργασιών σκυροδέματος, τοι¬ 
χοποιίας καί έπιχρισμάτων, έπικαλύψεων καί μαρμάρου. 

Χώρος ύπόστεγος Δομικών Κατασκευών καί χώρος έλέγ- 
χου δομικών υλικών. 

14. Διά τήν κατεύθυνσιν κοπτικής—ρακτικής 
Χώρος κοπτικής — ραπτικής. 

15. Διά τήν κατεύθυνσιν κουρέων — κομμωτών 
Χώρος κουρείου — κομμωτηρίου. 

2. 'Ο έξοπλισμός έκάστου τών έργαστηρίων τής προηγου- 
μένης παραγράφου ορίζεται εις τό έν τέλει τοϋ παρόντος Π. 
Διατάγματος παράρτημα. 

3. Ουτος δέον νά εύρίσκεται έν πλήρει λειτουργία κατά 
τον χρονον εναρςεως τών μαθημάτων τών έπί μέρους διδα¬ 
κτικών εξαμήνων έκάστης μετατρεπομένης σχολικής μονά- 
όος. τμήματος, κατευθύνσεως ή είδικότητος. 

“Αρθρον 5. 

Λειτουργία. 

1. 'ΙΙ διάταξις τής παρ. 7 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 576/77 
έφαρμόζεται καί έπί τών μετατρεπομένων σχολικών μονά- 

δουν. 

2. Εις τάς μετατρεπομένας σχολικά*; μονάδας έφαρμό- 
ζονται αί διατάξεις τοϋ Ν. 576/77 καί τοϋ παρόντος, ώς καί 
τό ώρολόγιον καί άναλυτικδν πρόγραμμα καί ό κανονισμός 
λειτουργίας άντιστοίχων Δημοσίων σχολικών μονάδων, χρη¬ 
σιμοποιείται δέ προσωπικόν Iχον τάύπό τοϋ Ν. 576/77 άπαι- 
τούμενα προσόντα. Τό μόνιμον προσωπικόν θά καλύπτει 
τά όρια, τά όποια τίθενται ύπό τής ύπ’ άριθ. Φ. 430.6/82) 
72297/25.7.1975- (ΦΕΚ τ. Β' 948/1975) άποφάσεως τοϋ 

) πουργοΰ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. 


“Αρθρον 6. 

Δικαιολογητικά καί διαδικασία μετατροπής. 

„ 1. 'Η κατά τήν παρ. 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος αϊτη- 
σις συνοδεύεται ύπό, 

α) άρχιτεκτονικών, στατικών καί ήλεκτρολογικών σχε¬ 
δίων, ώς καί πίνακος ετοίμου προς λειτουργίαν εξοπλισμού 
έργαστηρίων, ύπογραφομένων ύπό άντιστοίχων μηχανικών, 

β) ύπευθύνου δηλώσεως τοϋ ιδιοκτήτου καί τών οικείων 
μηχανικών αύτοϋ, καθ’ ό μέτρον άφορα είς τήν ευθύνην ένός 
έκάστου τούτων έπί έντύπου τοϋ Ν.Δ. 105/69 «περί άτομι- 
κής ευθύνης τοϋ δηλοΰντος ή βεβαιοϋντος», διαλαμβανούσης 
I) τάς κατά τό άρθρον 2 τοϋ παρόντος σχολικάς μονάδας, 
τμήματα, κατευθύνσεις καί ειδικότητας, διά τάς οποίας 
ζητείται ή χορήγησις άδειας μετατροπής, ώς καί τον χρό¬ 
νον ένάρξεως τής λειτουργίας τών έπί μέρους διδακτικών 
εξαμήνων έκάστης τούτων, II) δτι πληροΰνται άπασαι αΐ 
προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος. 

2. 'Η αΐτησις καί τά συνοδεύοντα αύτήν δικαιολογητικά 
άξιολογοΰνται ύπό τοϋ έν παρ. 2 τοϋ άρθρου 74 τοϋ Ν. 
576/77 Συμβουλίου, μετά γνώμην τοϋ οποίου χορηγείται 
ή άδεια μετατροπής δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων. 

Εις τήν άπόφασιν αύτήν άναφέρονται καί αί σχολικαί 
μονάδες, τά τμήματα, αί κατευθύνσεις καί αί ειδικότητες, 
διά τάς όποιας έγκρίνεται ή μετατροπή, ώς χολ ό χρόνος 
ένάρξεως λειτουργίας τών έπί μέρους διδακτικών έξαμήνων 
έκάστης τούτων. 'Η έναρξις λειτουργίας τμήματος, είδικό¬ 
τητος ή κατευθύνσεως δεν δύναται νά όρισθή πέραν τής 
ένάρξεως τοϋ σχολικού έτους 1979—1980. 

3. Τό 'Υπουργεΐον Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
ύποχρεοΰται νά έλέγχη τήν ακρίβειαν τών έν παρ. 1 τοϋ 
παρόντος άρθρου στοιχείων, πρό τής χορηγησεως τής έν 
παραγρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου άδειας ή μετ’ αυτήν, διά τοϋ 
έποπτικοΰ προσωπικού τής Τεχνικής καί Επαγγελματικής 
Έκπαιδεύσεως ή καί έτέρων ειδικών. 

4. 'Η κατά τήν παρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου άδεια αίρε¬ 
ται έν δλω ή έν μέρει δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Εθνι¬ 
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων έκδιδομένης μετά γνώμην 
τοϋ έν παρ. 2 τοϋ άρθρου 74 τοϋ Ν. 576/77 Συμβουλίου, 
έφ’ όσον διαπιστωθή οίαδήποτε άνακρίβεια τών έν παρ. 1 
τοϋ παρόντος άρθρου στοιχείων ή άρθοΰν μεταγενεστέρως 
αί προϋποθέσεις ύπό τάς οποίας έχορηγήθη αδτη ή δέν λει- 
τουργήση ή σχολική μονάς, τό τμήμα, ή κατεύθυνσις ή ή 
εΐδικότης αυτής μέχρι τοϋ σχολικού έτους 1979—1980 ή 
έπί δύο συνεχή σχολικά έτη. 

“Αρθρον 7. 

“Αδεια μεταφοράς μετατρεπομένης σχολικής μονάδος. 

1. Διά τήν μεταφοράν μετατρεπομένης σχολικής μονά¬ 
δος εις έτερον κτίριον τής αυτής πόλεως, πληρούν τάς προ¬ 
ϋποθέσεις τοϋ παρόντος Π. Διατάγματος, άπαιτεΐται άδεια, 
χορηγουμένη δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Εθνικής Παι¬ 
δείας καί Θρησκευμάτων έκδιδομένης μετά γνώμην τοϋ 
Συμβουλίου τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 74 τοϋ Ν. 576/77. 

2· ( Πρός χορήγησιν τής άδειας μεταφοράς απαιτούνται 
1) η ύποβολή αίτήσεως τοϋ ιδιοκτήτου πρός τήν οΐκείαν 
Γενικήν Επιθεώρησιν Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκ- 
παιδευσεως καί 2) έκθεσις τοϋ οικείου Γενικοΰ Έπιθεωρη- 
τοΰ Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπ/σεως περί τής 
καταλληλότητος τοϋ διδακτηρίου. 

“Αρθρον 8. 

Τηρητέα βιβλία. 

1. Παρ’ έκάστη μετατρεπομένη σχολική μονάδι τηρούν¬ 
ται τά άντίστοιχα διά τάς δημοσίας Σχολάς βιβλία. 

2. Εν περιπτώσει καταργήσεως μετατρεπομένης σχο¬ 
λικής μοναδος, τό άρχεΐον αυτής παραδίδεται είς τόν Διευ¬ 
θυντήν τής πλησιεστέρας άντιστοίχου Δημοσίας σχολικής 
μονάδος, δστις καθίσταται Ιφεξής αρμόδιος διά τήν βάσει 
τουτου έκδοσιν τών αίτουμένων άποδεικτικών σπουδών. 
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Άρθρου 9. 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, 

1. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης μετά- 
τρέπεται αυτοδικαίως εις α) Επαγγελματικόν Λύκειον 
τομέως Γεωργικού καί Κτηνοτροφικοϋ μέ τμήματα 1) Γεωρ¬ 
γικών Μηχανημάτων, 2) Φυτικής παραγωγής, 3) Ζωϊκής 
Παραγωγής καί β) Τεχνικήν καί Έπαγγελατικήν Σχολήν 
μέ τμήματα 1) Μηχανοποιημένης καλλιέργειας, 2) Ανθο¬ 
κομίας—Κηπουρικής, 3) Ζωοτεχνικής. 

2. Επι των μετατρεπομένων σχολικών μονάδων τής 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης εφαρμό¬ 
ζονται αι διατάξεις τών άρθρων 5, 7, καί 8 τοϋ παρόντος. 

3. ΈπΙ τών κατά τήν έναρξιν ισχύος τοϋ Ν. 576/77 λει- 
τουργούσών σχολικών μονάδων τής Αμερικανικής Γεωργι¬ 
κής Σχολής Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται αί διατάξεις τών 
παρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρου 66 τοϋ Ν. 576/77. 

’Άρθρον 10. 

"Εναρξις ισχύος. 

'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 
του είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Είς τύν Υπουργόν Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος 
Προεδρικού Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τή 7 Σεπτεμβρίου 1977 


ά/α 


Περιγραφή 


26 Ζυγός συνοδευόμενος μετά τρίτου δίσκου 
μετ’ αγκίστρου 

27 Κυτίου στραθμών τών 100 - 50 - 20-10·— 
10 - 5 - 2 - 2 - 1 - 0,5 0,2 - 01 Ρ 

28. Μηχανή ΑΤίνΟΟΟ κατάλληλη γιά τήν επα¬ 
λήθευση τοϋ Θεμελιώδους Νόμου τής Μη¬ 
χανικής 

29 Τροχαλία μέ απλή τροχαλιοθήκη 

30 Τροχαλία μέ διπλή τοοχαλιβθήκη 

31 Πολύσπαστο άποτελούμενο άπό σύστημα 
τριών τροχαλιών μέ απαλή τροχαλιοθήκη κ*1 
σύστημα τριών τροχαλιών μέ διπλή τροχα¬ 
λιοθήκη. 

32 Φυγοκεντρική Μηχανή 

33 Φυγοκεντρικός Διαχωριστήρ 

34 Σειρά μετάλλων άποτελουμένη άπό κύβους 

ή κυλίνδρους τοϋ αΰτοΰ όγκου διαφόρων 
Μετάλλων 

35 Συσκευή Βέλους κάμψεως 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΧ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ανήκει είς τό σχέδιον Προεδρικού Δ/τος 

«Περί μετατροπής λειτουργουσών Ιδιωτικών Τεχνικών καί 
Επαγγελματικών Σχολών εις Τεχνικά ή Επαγγελματικά 
Λύκεια ή Τεχνικάς καί Έπαγγελματικάς Σχολάς». 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 


α/ά 


Περιγραφή 


Λύκειο 

Μαθηταί 

20 40 


1 Βάση Χυτοσίδηροί τύπου 

2 » 

3 >» 

4 » 


Α 
Β 
Γ 
Δ 

» » » Ε 

6 Σύνδεσμος άπλός 

7 » περιστρεφόμενος 


10 
10 
10 
10 
10 
10 20 
10 20 


8 Ράβδος Φ 10ΜΜ 

μήκους 

110 

(Μ 

5 

10 

59 » » 

9 » » 

)> 

» 

100 

ΟΜ 

5 

10 

60 » » 

10 » » 

)> 

» 

80 

ΟΜ 

5 

10 

60α Άλκοολόμετρον 

11 » » 

» 

» 

60 

ΟΜ 

5 

10 

60β Πυκνόμετρου 
60γ Αραιόμετρου 

12 » » 

)) 

» 

30 

ΟΜ 

5 

10 

13 » » 

» 

» 

30 

ΟΜ μετά κο- 



61 Θερμιδόμετρου | 


36 Μανομετρική κάψα 

37 Λήκυθος 

38 Συσκευή διά τήν μέτρησιν έπιφανειακής τά- 
σεως συνοδευαμένη ΰπό σειράς συρμαΉνων 
βαρών 

39 Συσκευή ΒΟΥΕ-ΕΑΤΙΟΤΤΕ 

40 Μανόμετρο άνοιχτό 

41 » κλειστό 

42 Λύχνος υγραερίου 

43 » Οί'5όπνεύματος 

44 Τρίπους θερμάνσεως 

45 Πλέγμα Αμιάντου 

46 Πλάξ άμιάντου 

47 Θερμόμετρου —10°0 μέχρι 120° 0 

48 » —10°0 μέχρι 50*0 

49 » — 20°0 μέχρι 360*0 

50 Διαστολόμετρον κατάλληλον διά μετρήβέίς 

51 Κλασματήρ 

52 Φιάλη σφαιρική 250 ΜΕ 

53 » » 500 ΜΕ 

54 » » 1000 ΜΕ 

55 Ποτήριον ζέσεως 100 ΜΕ 

56 » » 250 ΜΕ 

57 » » 400 ΜΕ 

58 Κύλινδρος Όγκομετρικός 1000 ΜΕ 

250 ΜΕ 
100 ΜΕ 


χλίου 5 10 

14 Δακτύλιος μεταλλικός μετά στελέχους 8 16 

15 "Αγκιστρου 4 8 

16 Δακτύλιος όρειχάλκινος 8 16 

17 Τραπεζίδιον μεταβλητού ύψους 4 8 

18 Βάρος 200 Ρ 4 8 

19 » 150 Ρ 4 8 

20 » 100 Ρ 4 8 

21 » 50 Ρ 4 8 

22 Δυναμόμετρο αντοχής 1ΚΡ 4 8 

23 » » 100 Ρ 4 8 

24 Σειρά Ελατηρίων 4 8 

25 Πένσα 4 8 


μετ’ ηλεκτρικής Αντιστά¬ 
σεως 

62 'Γυκτήρ 

63 Προβολεύς ΚΕΥΤΕΒ 

64 Γωνιομετρικός κύκλος μετ’ ελάσματος 

65 Εξαρτήματα γωνιομετρικοϋ κύκλου κατάλ¬ 
ληλα διά τήν έκτέλεσιν πειραμάτων άΜίΐΛΑά- 
σεως διαθλάσεως τεμαχίων 

66 Όθόνη άδιαφανής 

67 » ημιδιαφανής 

β& Κηροπήγιου 

69 Συσκευή διαθλάσεως καί ολικής Ανακλά*»*·; 

70 Πρίσμα κοΐλον μεταβλητής βλαπτικής γω¬ 
νίας 


Λύκειο 
ΜαθηΤαί 
20 40 


4 8 

4 8 


4 8 
4 8 
4 8 


4 8 

4 8 

4 8 


4 8 

4 8 

4 8 

4 8 


4 8 

4 8 

4 8 

4 8 

5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 

4 8 

5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 

4 8 

5 10 

4 8 

4 8 


4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 

4 8 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Λύκειο 

α/ά Περιγραφή Μαθηταί α « Π ε ο ι γ ρ α © ή 

20 40 ' * ' 


Λύκειο 
Μαθηταί 
20 40 


71 Στηρίγματα φακού ή κατόπτρου 

72 Σειρά φακών άποτελουμένη έξ άμφικύρτου, 
επιπεδόκυρτου, συγκλίνοντος μηνίσκου, 
αμφίκοιλου, επιπεδόκοιλου μηνίσκου καί 
πλαχός 

73 Μικροσκόπιον 

74 5 Οπτικόν φράγμα φέρον 500 γραμμάς άν ΜΜ 

75 Κηροπήγιον τεσσάρων λυχνιών τάσεως λει¬ 
τουργίας 6—8 ΥΌΕΤ. 

76 Κηροπήγιον μιας λυχνίας τάσεως λειτουρ¬ 
γίας 6 - 8 ΥΟΕΤ 

77 11ολωτικά σώματα (ΡΟΕΑΚΟΙ Π) 

78 Πλακίδια έγχρωμα 

79 Φωτόμετρα ΒϋΝ8ΕΝ 

80 Όπτική τράπεζα πλήρη 
μετά ιππέων, φακών, κ.λπ. 

81 Μαγνητική βελόνη έπί βάσεως 

82 Κυτίον ξηρών στοιχείων 

83 Βάση ξηρών στοιχείων 

84 Διακόπτης κομβίου · 

85 » απλός μαχαιρωτός 

86 » διπλός » 

87 » άναστροφεύς 

88 Λυχνιολαβή έπί βάσεως 

89 Συσκευή Νόμου τοϋ ΟΗΜ κατάλληλος διά 
μετρήσεις 

90 Μονωτικά πλακίδια 

91 Ήλεκτρικαί αντιστάσεις διαφόρων μεγεθών 

92 Σειρά τεσσάρων αντιστάσεων 100, 220, 47Ω, 
ΙΟΚΩ επί πλαστικής βάσεως 

93 Ροοστάται φέροντες καί τρίτον ακροδέκτην 
διά ποτενσιομετρικήν σύνδεσιν 

94 Γέφυρα Υ^ΗΕΤδΤΝΕ έν συνδυασμό) μέ 
γαλβανόμετρου μηδενός 

95 Μετασχηματιστής πλαστικός 1000 ΥΥΑΤ 
(42, 55, 110 νΟΕΤ) 

96 Μετασχηματιστής πολλαπλός 60\\ΆΤ 
62, 4, 6, 8, 2 ΥΟΕΤ) 

97 Τροφοδοτικόν χαμηλής τάσεως (0, 2, 4, 6, 
8, 12 νΟΕΤ) τάσις λειτουργίας 220 V 

98 Ανορθωτής σεληνίου 55 ΥΟΕΤ 12 Α 

99 Άμπερόμετρον συνεχούς ρεύματος (Β.Ο.) 
Ο—Α Α 

100 Μικροαιιπερόμετρον συνεχούς ρεύαατος (Ο. 
0.) 500-0-500 μ.Α. 

101 Βολτόμετρου συνεχούς τάσεως (ϋ. 0,) 

102 Γαλβανόμετρον μηδενός 

103 Άμπερόμετρον συνεχούς ρεύματος Γ)Ε 
τριών κλιμάκων 0—0, 8Α 0—3Α, 0—30 Α 

104 Μιλιαμπερόμετρον συνεχούς ρεύματος (00) 
τριών κλιμάκων 0—1, ΜΑ, 0—10 ΜΑ, 0— 

100 Μ Α 

105 Γαλβανόμετρο συνεχούς ρεύματος (ΟΟ) 
-1,0, + 1 ΜΑ 

106 Βολτόμετρον συνεχούς τάσεως (ΟΟ) τεσ¬ 
σάρων κλιμάκων 0—10 V, 0—50 V. 0— 
100 V, 0-500 V 

107 Άμπερόμετρον εναλλασσόμενου ρεύματος 
(ΑΟ) τριών κλιμάκων 0—0,3 Α, 0—3Α, 
0—30 Α' 

106 Μιλιαμπερόμετρον έναλλασσομένου ρεύ¬ 
ματος (Α0) 2 κλιμάκων 0—105 ΜΑ καί 
0-100 ΜΑ 

109 Βολτόμετρο έναλλασσομένης τάσεως (Α-0) 
τεσσάρων κλιμάκων 0—ΙΟΥ) " ' 0— 50ν, 
0-100Υ, 0—500Υ 


4 8 


4 8 

2 4 

4 8 

4 .8 

4 8 

4 8 

20 40 
4 8 

4 8 

4 8 

. 4 8 

4 8 

4 8 

4 8 

4 8 

4 8 

4 8 

4 8 

8 16 
8 16 
40 80 

4 8 

8 16 

4 8 

4 8 

4 8 

4 8 

4 8 

4 8 

4 8 

4 8 

4 8 

4 8 


4 8 

4 8 


4 8 


4 8 


4 8 


4 8 


110 Πολύμετρον 4 8 

111 Βάσις διόδου ήλεκτρο νίκης λυχνίας μετά δια¬ 
γράμματος διά τήν προσαρμογήν τής διόδου 4 8 

112 Βάσις τριόδου ήλεκτρονικής λυχνίας μετά 
διαγράμματος διά τήν προσαρμογήν τής 


τριόδου 4 8 

113 Δίδοδος ηλεκτρονική λυχνία 4 8 

114 Τρίοδος ήλεκτρονική λυχνία 4 8 

115 Καθοδικός παλμογράφος τάσεως λειτουρ¬ 
γίας 220 V 4 8 


116 Τροφοδοτικόν υψηλής τάσεως παρέχον στα- 
θεράν τάσιν 250 V τάσιν συνεχή 0—350 V 
ρυθμιζομένην δι’ έπιλογής καί τοϋ πετον- 
σιομέτρου, τάσιν έναλλασσομένην 50—0—50, 
τάσιν έναλασσομένην 6, 3 V (τάσιν θερμάν- 
σεως), τάσιν λειτουργίας, 220 V 4 8 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 


α/ά Περιγραφή 


1 Φελλοτρυπητήρ 

2 Στήριγμα Δοκιμαστικών Σωλήνων 

3 Δοκιμαστικός σωλήν μικρού μεγέθους 

4 » » μεσαίου » 

5 » » εύρύστομος 

6 Ψήκτρα καθαρισμού δοκιμαστικών σωλήνων 

7 'ΐδροβολεΰς 

8 Λαβίς δοκιμαστικών σωλήνων 

9 Λαβίς άνατομική 

10 Λαβίς ΜΟΗΚ 

11 Κάψα πορσελάνης 

12 Βάσις συλλογής άερίων 

13 Φιάλη διηθήσεως έν κενώ 

14 Ασφαλιστικόν χωνίον εύθύγραμμον 

15 Διαχωριστική χοάνη 

16 Φιάλη σφαιρική εύρύστομος χωρητικότητος 

250 ΜΕ 

17 Κύλινδρος συ)λογής άερίων 

18 Δίσκος ύάλινος 

19 Ξηραντήριον άερίων 

20 Ύάλινον χωνίον 

21 Κρυσταλλωτήριον 


Μαθηταί 

20 40 


5 10 
5 10 
20 40 
20 40 
10 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 

5 10 
5 10 


Βάσεις — τρίποδες — πλέγματα, κλασματήρες ψυκτή¬ 
ρες κ.λπ. χρησιμοποιούνται έκ τού εξοπλισμού τού εργαστη¬ 
ρίου Φυσικής. 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 


Λύκειο Σχολή 

α/α Ονομασία Είδους Μαθηταί Μαθηταί 

Μονάς- 

_ Μετρ. 20 40 20 40 


1. Άναμικτήρ κονιαμάτων — 

σκυροδεμάτων χωρητικότητος 
0,08 μ3 άναστρεφομένου κά¬ 
δου τεμ. 1 

2. Σιδηραΐ σκαλωσιαί (5 πύρ¬ 
γοι, 20 στύλοι, 10 δοκοί, 
σύνδεσμοι) 

3. Ξυλεία ξυλοτύπων Μ3 3 

4. » ικριωμάτων Μ3 2 

5. Δίσκος λειάνσέως μαρμάρου 

καί κοπής τεμ. 2 


1 1 1 

5 3 5 

2 2 2 

3 2 3 





ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΘΝ) 
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α/ά "Ονομασία Είδους 


Λύκειο Σχολή 
^ , ΜαΘηταί ΜαΘηταί 

Μετρ. 20 40 20 40 


Λύκειο Σχολή 

α/ά "Ονομασία Είδους ΜαΘηταί ΜαΘηταί 

Μετρ. 20 40 20 40 


6. Βίντσι τανύσεως σίδηρου 
οπλισμού 

7. "Ανέμη 

8. Κώνοι άγκυρώσβως προβν- 
τεταμένου, διαφόρων τύπων 

9. Καλώδια — τένοντες προεν- 
τεταμένου, διαφόρων τύπων 

10. Δονητής μάζης 

11. Μηχανή σαγρέ 

12. Δονητής έπιφανείας 

13. Γεράνάκι βενζινοκίνητο 

14. "Εργαλεία τοποθετήσεως 

πλακιδίων πορσελάνης 

15. "Εργαλεία ύδραυλικοϋ έσω· 

τερικών εγκαταστάσεων » 

16. Άρμοκόπτης μηχανοκίνητος τεμ 

17. Τεμάχια ράβδων προφίλ άλου- 

μινίου πρός συναρ μολόγησιν μιας 

θύρσος ή παραθύρου » 

18. Μηχανισμοί συρομένων δια¬ 
φόρων τύπων » 

19. Κλειδαριές διαφόρων τόπων » 

20. Δείγματα έξαρτημάτων ήλε- 
κτρικής έσωτερικής έγκαταστά- 
σεως (σωλήνες, καλώδια, δια- 
κόπται ρευματοδόται, άσφά- 
λειαι, πίναξ). 


» 

1 

1 

1 

1 

53. Πένσαι 

τεμ. 

2 

4 

2 

4 

» 

1 

1 

1 

1 

54. Μέτρα ξύλινα μονά 

» 

4 

8 

4 

8 






55. » » διπλά 

» 

4 

8 

4 

8 

» 

3 

5 

3 

5 

56. Έξαγωγεύς καρφοβελονών 










(σκύλα) 

» 

2 

4 

2 

4 

» 

3 

4 

5 

4 

3 

Λ 

5 

ή 

57. "Αλφάδια 

» 

8 

15 

8 

45 

)) 

τβμ. 

1 

1 

X 

1 

1 

1 

Λ. 

1 

58. Πριόνια 

)) 

4 

8 

4 

8 

» 

1 

1 

1 

1 

59. Σπάτουλες 

ζεύγη 

3 

6 

3 

6 

» 

1 

1 

1 

1 

60. Στοκαδόροι 

τεμ. 

8 

15 

8 

15 

_\ 

4 

Λ 

Λ 

Λ 

61. Πινέλλα διαφόρων μεγεθών 

» 

15 

25 

15 

25 

σετ 

1 

1 

1 

1 

62. Κύλινδροι βαφής 

» 

2 

4 

2 

4 


4 

4 


4 

4 


4 

4 


41. » χωμάτων » 

42. » άρτιφισιέλ » 

43. Κασμάδες _ ” 

44. Κλειδιά λιγίσματος σίδηρου 

οπλισμού άπό Φ5 έως Φ20 » 

45. Πλάκες λιγίσματος ,,· » 

46. Κύλινδροι όρειχάλκινοι, αγκα¬ 

θωτοί διά τσιμεντοκονία δα¬ 
πέδων ** 

47. Κύλινδροι μωσαϊκών » 

48. Ζεμπίλια ελαστικά ^ Β 

49. "Εργαλεία κατασκευής αρμών σέτ 

50. Βαρειές τεμ. 

51. Ψαλίδια χειρός κοπής «Λήρου 

Φ6—8 καί Φ 18—20 » 

52. Τανάλιαι !> 


2 

2 

8 

8 

2 


1 

2 

5 

2 

2 

2 

2 


4 

4 

15 


1 

3 

10 

4 
4 


63. Ξ 


(καρα- 


1111 


4 

4 


21. Μηχανή λειάνσεως ξύλινων 
δαπέδων 

» 

1 

1 

1 

1 

22. Ζύγια κτιστών 

)) 

■ 5 

10 

5 

10 

23. » ξυλουργών 

24. Μυστριά κτιστών 

)) 

5 

10 

5 

10 

)) 

10 

20 

10 

20 

25. » σουβατζίδων 

)) 

10 

20 

10 

20 

26. » Γύψου 

)) 

3 

5 

3 

5 

27. » Μπετόν 

» 

10 

20 

10 

20 

28. Σφυριά κτιστών 

)) 

10 

20 

10 

20 

29. Πτύα 

)) 

7 

10 

η 

/ 

10 

30. Θραπίνες 

)) 

2 

4 

2 

4 

31. » μικρές δι’ άρτιφισιέλ 

» 

2 

4 

2 

4 

32. Λοστοί 

» 

2 

3 

2 

3 

33. Χειράμαξαι 

» 

3 

5 

12 

3 

5 

34. Σιδηραί γωνίαι 

» 

7 

7 

12 

35. Βελόνια 

» 

2 

4 

2 

4 

36. Μαντρακάδες 

» 

2 

3 

2 

Ο 

Ο 

37. Καλέμια οικοδόμων 

» 

2 

3 

2 

3 

38. » ντισλίδικα 

)) 

2 

3 

2 

3 

39. » κοπής πλίνθων 

)) 

2 

4 

2 

3 

40. Κόπανοι μπετόν διαφόρων 

μεγεθών 

)) 

2 

4 

2 

4 


2 

2 


4 

4 


8 15 


15 8 15 
4 2 4 


1 

3 

10 

4 
4 


64. 

65. 

66 . 

67. 


» 

» 

» 

» 


4 2 
4 2 


69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 
81. 
82. 
.83. 

84. 

85. 

86 . 

87. 

88 . 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 
100 . 
101 . 
102 . 

103. 

104. 

105. 


Ξεσκονίστρες τοίχων 
βάκια) 

Κτυπητοδρες 
Κόσκινα λαδιού 
» ασβέστου 
Πιστολέτο βαφής 
Λειαντική μηχανή μωσαϊκών 
δαπέδων » 

Σανίδες διαφόρων μεγεθών Μ3 
Λατάκια 3μ Μ3 

Καδρόνια διαφόρων μεγεθών Μ3 
ΒΕΤΟΦΟΡΜ ξυλοτύπων Μ2 
'Παχοσανίδες (μαδέρια) δια¬ 
φόρων διαστάσεων 
Λατάκια 4μ 
Καδρόνια 7x9 4μ. 
Άσβεστοπολτός 
"Τδράσβεστος εις κόνιν 
Τσιμέντο 

"Άμμος θραυστή λατομείου 
Σκύρα 
Γαρμπίλι 
"Αργοί λίθοι 
Γύψος δομικής 
Γύψος διακοσμητικής 


Μ3 
Μ3 
Μ3 

Μ3 

σάκκοι 

» 

Μ3 
Μ3 
Μ3 
Μ3 

σάκκοι 

» 


2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

8 ■ 

1,5 

1 

1 

1 

1,5 

15 

4 

4 

1 

3 

3 

1,5 


4 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

15 

3 

2 

2 

2 

3 

25 

8 

8 

2 

6 

6 

3 


2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

1,5 

15 

4 

4 

1 

3 

3; 

1,5 


4 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

15 

3 

2 

2 

2 

Οι 

Ο 

25 

8 

8 

2 

6 

6 


"Οπτόπλινθοι 6x9x19 αη τεμ. 1500 3000 1500 3000 


"Οπτόπλινθοι 19 X 19 X 29 οπι τεμ. 40 
Μάομαρο επιχρισμάτων Μ3 1,5 

Πλίνθοι ΜΠΕΤΟΣΕΛ 15 X 
30 X 30 οπι τεμ. 40 

Σιμεντόλιθοι 20 X 20 X 40 οπι » 15 

Άμμος θαλάσσης Μ3 1 

Μάρμαρον είς πλάκες δια¬ 
φόρων διαστάσεων Μ2 3 

Πλακίδια πορσελάνης τοί¬ 
χου 15 X 15 οπι ή 10 X Ιθοιη Μ2 3 
Πλακίδια δαπέδου Μ2 3 

Είδη υγιεινής μετά μπατα¬ 
ριών σέτ 1 

Στόκος σάκκοι 1,5 

Πλαστικά δάπεδα διαφόρων 
τύπων Μ2 8 

Κέραμοι Βυζαντινοΰ τύπου, 
Χειροποίητοι, Μηχανοποίητοι τεμ. 40 
Κέραμοι Γαλλικού τύπου 
Τσίγκος 
Λινέλαιον ώμον 
Γλουτολίνη 

Πλαστικόν β ο σκών χρώμα 
Ριπολίνη 
Βελατούρα 
Χρώμα ΡΕΛΙΕΦ 


80 

3 

80 

30 

2 


40 

1,5 

15 

15 

1 


80 

3 

30 

30 

2 


6 3 6 


6 

6 

1 

3 


3 

3 

1 

1,5 


6 

6 

1 

3 


15 8 15 


» 40 

Χγρ. 15 
» 15 

» 3 

» 3 

» 3 

» 8 
» 8 


80 

80 

350 

30 

6 

6 

6 

15 

15 


40 

40 

15 

15 

3 

3 

3 

8 

8 


80 

80 

30 

30 

6 

6 

6 

15 

15 
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_ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 


Λύκειο Σχολή 


α/ά 


Όνοαασία Είδους Μαθηταί Μαθηται 

Μονάς --- 

μετρήσεως 20 40 20 40 


α/α Περιγραφή 


Ποσότης 
Μονάς Διά μα- 
Μετρ. θητάς 
20 40 


106. Χρώμα Ντοΰκο 

)) 

3 

6 

3 

6 

107. Χρώμα Φωτιάς ΡΑΝΤΙΑ- 






ΤΕΡ 

)> 

3 

6 

3 

6 

108. Βερνίκια έξωτερικά έσωτε- 






ρικά 

)) 

8 

15 

8 

15 

109. Κόλλ* δι έπικολλησιν πλα¬ 






κιδίων πορνελάνης 

)) 

3 

6 

3 

6 

110 Κόλλα διά ξύλινα δάπεδα 

)) 

3 

6 

3 

6 

111 Κόλλα συγκολλήσεως μαρ¬ 






μάρων 

)) 

3 

6 

3 

6 

112. Ιϊίάρκέτα καρφωτά 

Μ2- 

8 

15 

8 

15 

113. Μισόταβλες (ψευδοπατώ¬ 

ματος 

Μ2 

8 

15 

8 

Ιο 

114. Καδρώνια πατώματος 

Μ3 

0,15 0,30 ! 0,45 0,30 

115. Παρκέτα κολλητά 

Μ2 

8 

15 

8 

15 


116. Σίδηρος ΜΠΕΤΟΝ Φ6 έως 

Φ20 Χγρ. 1250 2500 1250 2500 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΩΝ 


Όνομασία Είδους Μονάς Μαθήταί 

Μετρ. 20 40 


1. Κόσκινα κοκκομετρικής άναλύσεως 

κατά τ»ύς Ελληνικούς κανονισμούς Σέτ 

2. Δοχεία, ογκομετρικά 

α. Χωρητικότητας 8 κυβ. παλαμών Τεμ. 

β. » 1 » » » 

3. Μήτρες δοκιμίων 

α. διαστάσεων 20 X 20 X 20 οπι » 

β, » 10 χ 10 χ 10 βιη » 

4. Σεϊστρον ήλεκτρβκίνητον » 

5. Τράπεζα έξαπλώσεως μετά κώνου 

ΑΒΚΑΜ5 » 

6. Μηχανή θλίψεως, (τουλάχιστον 200 ΤΝ) » 

7. Συσκευή νΐΟΑΤ « 

8. Δυνητική τράπεζα » 

9. Μηχανή έφελκυσμοΰ ΤΕΝδΟΜΕΤΕΗ » 

10. Μηχανή ελέγχου τριβής » 

11. » » φθοράς σέ- κρούση 

μετά σφαιρών » 

12. Συσκευή μετρήσεως ισοδυνάμου τής 

άμμου » 

13. Μηκυνσίμετρον (άριβείας 0,001 μ. 


ωρολογιακόν) » 

14. Συσκευή ΡΚΟΕΤΟΙ1 » 

15. » ΕΑ5Α ΟΗεΑΝΠΕ » 

16. Φούρνος έργαστηριακός ξηράνσεως 

δειγμάτων εδάφους » 

17. Ζυγός εργαστηριακός ίκανότητος 

20 χγρ. άκριβείας 5 γραμ. » 

18. Κάψες δοκίμιο» » 


19. Ταψιά μεταλλικά (άναμείξεως υλι¬ 
κών) 

20. Δίάγμ«* α υαλοπινάκων, ήμικρυστάλ- 

κρυστάλλων φυμέ, διαμχντύ. 
ώπλίαμένω* δΕ€θύΚΓΓ 

21. Δείγματα πλαστικών περσίδο»,. ρ*λ- 
λών καί Γερμανικών κουφωμάτων 

22. Δαίγ(*Κ(α πλαστικών τεμαχίων 
Επενδύ σεω ν (ταπετσαρίαι). 


1 1 

5 10 
5 10 

5 10 
5 10 
1 1 

1 ί 
1 1 

2 2 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

2 3 


2 3 

1 1 
2 2 

1 1 


1 1 

8 15 


5 10 


1 Ψαλλις διά τήν κοπήν ελασμάτων πλά¬ 
τους 40 οπι τουλάχιστον καί πάχους έως 

2,5 τπιώ. 1 Τεμ* 

2 Λέβης χαλύβδινος 40.000 ΚοΜ/Ε του¬ 

λάχιστον, κατάλληλος διά τήν καϋσιν υ¬ 
γρών καυσίμων » 

3 Καυστήρ πετρελαίου ηλεκτροκίνητος, μέ 

ένσωματωμένην άντλίαν καί μετασχη¬ 
ματιστήν άναφλέξεως, πλήρως εξοπλι¬ 
σμένος δι’ αύτόματον λειτουργίαν » 

4 Κυκλοφορητής ύδάτος κατάλληλος δι’ 
έγκατάστασιν κυκλοφορίας θερμού υδα- 
τος άπ’ ευθείας έζευγμένος μετά ήλε- 

κτροκινητήοος 220 Ϋ/50 ΗΡ » 

5 Αέβης χαλύβδινος παραγωγής άτμοϋ 

χαμηλής πιέσεως, κατάλληλος διά τήν 
καϋσιν ελαφρού ή βαρέως ακαθάρτου πε- 
ρρελαίου. » 

6 Καυστήρ πετρελαίου πλήρης αυτομάτου > 

λειτουργίας, μετά ήλεκτροκινητήρος καί 
αντλία διά τήν τροφοδότησιν του ανωτέ¬ 
ρω άτμολέβητος. » 

7 Συσκευή συγκολλήσεως υγραερίου πλή¬ 
ρης, μέ σειράν μπέκ έκ 5 τεμαχίων. » 

8 Συσκευή συγκολλήσεως όξυγονοασετυ- 

λίνης πλήρης. » 

9 Συλλογή καυστήρων συγκολλήσεως καί 
κοπής (άκροφύσια συγκολλήσεως - καυ- 

_στήρ κοπής μέ άκροφύσια κοπής διαβή¬ 
της όξυγονοκοπής μετά τροχίσκων). Σειραι 

10 Συσκευή ελέγχου στεγανότητος υδραυ¬ 
λικής έγκαταστάσεως πλήρης (άντλία 

- διακόπται - μαστοί - σταυροί κλπ.). » 

11 Σωληνομέγγενη βαρέως τύπου διαιρού¬ 

μενη (σπαστή) προσαρμοζομένη επί 
τριπόδων καί έργαστηριακών τραπεζών 
ίκανότητος συ’σφίγξεως 1/2 ''-γ 4". Τεμ. 


12 Ζουμποψάλιδον κοινόν χειροκίνητον λα¬ 

μαρινών καί προφίλ, μήκους κοπτικών 
λαμών 175 ιηιη περίπου καί ίκανότητος 
κοπής λαμαρίνης πάχους 8 τηπι τουλά¬ 
χιστον. » 

13 Σπειροτόμος έκ ταχυχάλυβος 1/8" (σει¬ 
ρά 3 τεμαχίων). Σειραι 

14 Σπειροτόμος έκ ταχυχάλυβος 3/16" 

(σειρά 3 τεμαχίων). » 

15 Σπειροτόμος έκ ταχυχάλυβος 1/4" 

(σειρά 3 τεμαχίων). η 

16 Σπειροτόμος έκ ταχυχάλυβος 5/16" 

(σειρά 3 τεμαχίων). » 

17 Σπειροτόμος έκ ταχυχάλυβος 3/8" 

(σε ιρά 3 τεμαχίων). » 

18 Σπειροτόμος έκ ταχυχάλυβος 1/2" 

(σειρά 3 τεμαχίων). » 

19 Σπειροτόμος έκ ταχυχάλυβος 5/8" 

(σειρά 3 τεμαχίων). » 

20 Σπειροτόμος έκ ταχυχάλυβος 3/4" * 

(σειρά 3 τεμάχίων). » 

21 Σπειροτόμος έκ ταχυχάλυβος 7/8" 

(σειρά 3 τεμαχίων). » 


22 Μανέλλες χαλύβδινες ρυθμιζόμενες διά 
τούς ανωτέρω σπειροτόμους. 

23 Σιδηροπρίονον χειρός έκ χάλυβος μή¬ 
κους κοπτικής λάμας 300 πυη περίπου. Τεμ. 


1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

ι 

1 1 

3 6 

3 6 

3 6 

1 1 

1 1 


1 1 

3 6 

3 6 

3 6 

3 6 

3 6 

3 6 

3 6 

3 6 

3 6 

8 16 
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α/ά Περιγραφή 


Μονάς 

μετρ. 


Ποσότης 
Διά μα- 
θητάς 

20 40 


Π 


εριγραφή 


Ποσότηό 
Μονάς Διά μα- 
μετρ. θ-/)τάς 

20 40 


24 Ζουμπάδες κωνικοί έκ χρωμοβαναδιού- 
χου χάλυβος εις σειράς των 4 τεμαχίων 
(2-3-4-5 πίπα) μήκους 80 ηιηι. περί¬ 
που. 

25 Σωληνοκόπτης ρυθμιζόμενος μέ ένα μα¬ 
χαίρι κοπής καί δύο ράουλα, ικανότατος 
κοπής 2"-(-4". 

26 Κόπτης χαλκοσωλήνων. 

27 Μολυβδοκόπτης ρυθμιζόμενος άποτε- 
λούμενος άπό δύο σκέλη καί μία λάμα 
κοπής μετά κοχλιών συσφίξεως τοϋ κι¬ 
νητού σκέλους καί της λάμας, ίκανότη- 
τος κοπής μολυβδοφύλλων έως 5 ιηιη. 

28 Μεταλλοψάλιδον χειρός εύθέων άκρων 
μήκους 250 ιηιη. περίπου. 

29 Χειροψάλιδον (στραβοψάλιδον) μέ κλί- 
σιν προς τά άνω, δεξιάς κοπής, διά την 
κοπήν λαμαρίνης πάχους έως 1 ΠΠη. 
Μήκος 1 πιπι. περίπου. 

30 Χειροψάλιδον (στραβοψάλιδον) μέ κλί- 
σιν προς τά άνω, άριστεράς κοπής, διά 
τήν κοπήν λαμαρινών πάχους έως Ιππη. 
Μήκος 280 πιπι περίπου. 

31 Πένσα κοινή έκ χρωμοβαναδιούχου χά¬ 
λυβος μήκους 160 180 ππώ. 

32 Σωληνομέγγενη χυτοσιδηρά δυνατό¬ 
τητος συσφίξεως σωλήνος έως 3” δυνα- 
μένη νά στερεοϋται έπί έργαστηριακής 
τραπέζης. 

33 Βιδολόγος μέ δύο χειρολαβάς μέ έναλ- 
λασσόμενα ζεύγη πλακών δεξιού και α¬ 
ριστερού σπειρώματος Φ 3/8", 1/2", 
3/4", 1" καί οδηγούς Φ 3/8", 1/2", 
3/4", 1". 

34 Έκχυλωτής χαλκοσωλήνων, έκ χρωμα- 
βαναδιούχου χάλυβος, ίκανότητος έκχυ- 
λώσεως χαλκοσωλήνων 4 X 6, 6 X 8, 

8 χ 10, 10 χ 12, 12 X 14 ηκη. 

35 Ελατήρια διά κάμψιν μολυβδοσωλήνων 
έσωτερικής διαμέτρου 30,35, 40 ιηπι 
(σειρά 3 τεμαχίων). 

36 Ελατήρια διά κάμψιν χαλκοσωλήνων 
έξωτερικής διαμέτρου 10 και 12 πίπα 
(σειρά 2 τεμαχίων). 

37 Ελατήρια διά κάμψιν χαλκοσωλήνων 
έσωτερικής διαμέτρου 8 καί 10 πιπι 
(σειρά 2 τεμαχίων). 

38 Ράσπαι ήμιστρόγγυλαι (χονδρόδονται - 
μετριόδονται ψιλοδονται). 


39 Λΐμαι μάτσου μετά ξύλινης χειρολαβής Τεμ. 



νης γλωσση· 
σεως μήκους 250 ιηιη. 

41 Τσιμπίδα σωλήνων διπλής ενέργειας, 
μετ’ ελατηρίου, κοχλίου διά τήν σύσφιγ¬ 
ξή καί μοχλού άποσυσφίγξεως μήκου: 
180 ιηιη περίπου. 


λήνων έως 1" καί μήκουε' 

που. 


Σειραί 

5 

10 

Τεμ. 

2 

3 

)) 

4 

8 

» 

4 

8 

» 

5 

10 

» 

5 

10 

» 

5 

10 


6 

8 

» 

5 

10 

Σειραί 

3 

6 

Τεμ. 

5 

10 

Σειραί 

10 

20 

» 

10 

20 

» 

10 

20 

)) 

10 

20 

Τεμ. 

10 

20 

» 

3 

6 

» 

)) 

5 

10 

» 

15 

30 


43 Τσιμπίδα υδραυλικού έκ χάλυβος αιχμη¬ 

ρή, ρυθμιζομένη, ίκανότητος συσφίγ- 
ξεως σωλήνων έως 1" μήκους 325 πιπι 
περίπου. τεμ. 

44 Τσιμπίδα υδραυλικού έκ χάλυβος αιχμη¬ 

ρή, ρυθμιζομένη, ίκανότητος συσφίγ- 
ξεως σωλήνων έως 2" μήκους 560 ιτιοι 
περίπου. . » 

45 Τσιμπίδα υδραυλικού έκ χάλυβος τετρά¬ 

γωνη, ρυθμιζομένη, ίκανότητος συσφίγ- 
ξεως σωλήνων έως 1" καί μήκους 250 
πιιη περίπου. ■ » 

46 Γκαζοτανάλια αΰξομειουμένη έκ χρω¬ 
μοβαναδιούχου χάλυβος, ήμιστρογγύ- 
λης διατομής, μήκους 300 ιηπι περίπου. » 

47 Γκαζοτανάλια αΰξομειουμένη, έκ χρω¬ 
μοβαναδιούχου χάλυβος, ήμιστρογγύ- 

• λης διατομής, μήκους 350 ΠΙΠΙ περίπου » 

48 Σωληνοκάβουρας μέ αλυσίδα, ίκανότη¬ 

τος συσφίγξεως σωλήνων έως 1", μή¬ 
κους 350 πιπι περίπου. » 

49 Σωληνοκάβουρας μέ αλυσίδα, ίκανότη¬ 

τος συσφίγξεως σωλήνων έως 4" μή¬ 
κους 520 πιπι περίπου. » 

50 Πένσα 150 ιηιη περίπου. » 

51 Κλειδιά Γαλλικά στρογγυλά μήκους 250 

πιπι περίπου, ρυθμιζόμενα έκ χρωμοβα¬ 
ναδιούχου χάλυβος. » 

52 Σφιγκτήρ ρυθμιζόμενος, διά τήν συγκρά- 

τησιν σωλήνων πρός συγκόλλησιν, δια¬ 
μέτρου ανοίγματος άπό 20 έως 60 πιπι 
περίπου.» » 

53 Τσιμπίδα υδραυλικού έκ χρωμοβανα¬ 

διούχου χάλυβος, τετράγωνη, ρυίμιζο- 
μένη, ίκανότητος συσφίγξεως έως / 2 ' 
καί μήκους 400 πιπι περίπου. » 

54 Σωληνοκάβουρας χυτοχαλύβδινος, ίκα¬ 

νότητος συσφίγξεως σωλήνων έως 3" 
μήκους 650 παπί. » 

55 Κλειδιά Γαλλικά ρυθμιζόμενα, έκ χρω¬ 

μοβαναδιούχου χάλυβος μήκους 150 
πιπι περίπου. » 

56 Συσκευή κάμψεως χαλκοσωλήνων (κουρ- 

μπαδώρος) έπί βάσεως, διά τήν κάμψιν 
σωλήνων άπό 6x8 ππη έως 20 X 22 
πιπι. » 

57 Συσκευή κάμψεως (κουρμπαδώρος) υ¬ 

δραυλικού, έλαφρού τύπου, δυνατότητος 
κάμψεως σωλήνων άπό·1/2 ' εως ΙΥ% . » 

58 Συσκευή κάμψεως (κουρμπαδώρος) υ¬ 

δραυλικού, βαρέως τύπου δυνατότητος 
κάμψεως σωλήνων άπό Υ 2 ' έως 3". » 

59 Σωληνοκάβουρας χυτοχαλύβδινος, ου- 

θμιζόμενος, ίκανότητος συσφίγξεως σω¬ 
λήνων έως 1 ]/ 2 ", μήκους 350 πιγπ περί- ; 
που. 5> 

60 Εξοπλισμός λουτρού. Σειραί 

61 Θερμοσίφιον. Τεμ. 


8 15 

8 15 

8 15 

8 15 

8 15 

8 15 

1 2 
20 40 

5 10 

5 10 

10 20 

5 10 

10 20 

1 2 

1 2 

1 1 


5 10 
2 4 
2 4 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
(Διά 25' μαθητάς) 

I. ΣΤΕΚΕΤΑΙ - ΜΗΧΑΝΑΙ 

1. Τριφασικός άνορθωτής μετά διόδων πυριτίου (κύ¬ 
κλωμα άστήρ). Είσοδος (Α.Ο.) 380 ν/30 ΗΖ. Ρυθμι- 
ζομένη τάσις (Ω.Ο.) εζοδου 0 — 220 V. 

' Έξοδος (Ω.Ο.) 100 Α-, Τό σύστημα συνεχούς ρυθμί- 
σεως της τάσεως εξόδου τοϋ άνορθωτοϋ άνευ απωλειών. 

Ενδεικτικά όργανα τάσεως και έντάσεως δια την εί¬ 
σοδον και εξοδον τοϋ μετ/τοϋ, ως καί διά την εξοδον τοϋ 
άνορθωτοϋ. ’Όργανον μετρήσεως τοϋ συντελεστοϋ ισχύ¬ 
ος εις την γραμμήν τροφοδοτήσεως τοϋ Α.Ε. Αυτόματοι 
διακόπται προστασίας τόσον της πλευράς Α.Ο. όσον καί 
της τοιαύτης 0.0. έναντι ύπερφορτώσεως. ’Ασφάλειαι 
διά προστασίαν έναντι βραχυκυκλώματος (Εις το Α.Ο. 
καί Ω.Ο.). Αί δίοδοι πυριτίου μετά των σταθερών ψυκτι- I εμ. 
κών (φυσική ψήξις). ^ 

2 Μεταλλικός πίναξ διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
μετά θύρας άπό ΡΕΕΧΙΟΕΑ88 με, 

1. διακόπτην γενικόν 3 X 100 Α, τρεις (3) γενικας 
άσωαλείας τών 63 Α, τρεις (3) μερικούς διακοπτας τών 
3 X 40 Α, τρεις (3) μερικάς αυτομάτους άσφαλείας τών 
3 X 25 Α, τρεις (3) μερικάς διακόπτας τών 2 X 40 Α, 
τρεις (3) μερικάς αυτομάτους άσφαλείας τών 1 X 25 Α. 
"Απαντες οί διακόπται τοϋ πίνακος τύπου ΡΑΟΟΟ. Ό 
πίναξ θά φέρη ένδεικτικάς λυχνίας εις την έξοδον τών 
γενικών ασφαλειών καί εις την εξοδον έκαστης γραμμής 
(πίναξ έπίτοιχος προστασίας Ρ 20). 1 

3. Αύτομετασχηματιστής ρυθμιζομένης τάσεως 
(νΑΚΙΑΟ) μονοφασικός μετά έςωτερικοΰ καλύμ¬ 
ματος καί χειρολαβής. Είσοδος 220Τ/50ΗΖ. Εξοδος 

0 -ή 220ν τών 3000ΥΑ/15 Α περίπου 3 

4. Αύτομετασχηματιστής ρυθμιζομένης τάσεως μετά 

έ'ωτεοικοϋ καλύμματος και χειρολαβής τριφασικός 
(νΑΚΙΑΟ). Είσοδος 380ν/50ΗΖ. Έξοδος 0 -ή 380ν 
τών 3900νΑ/15Α περίπου - 

5. Μετασχηματιστής μονοφασικός μετά εξωτερικού 
καλύμματος, των 1000 νΑ περίπου, και μ-τα εργαστη¬ 
ριακών ακροδεκτών 

Π ρωτεϋον 220Υ/50 ΗΖ 

Δεύτερεϋον 6-12-24-42 V 4 

6. Συσκευαί φορτίου (ρυθμιζομεναι πολλών επα¬ 
φών— 40 βαθμιδών καί άνω) : 

6.1 Αντίστασις ωμική τριφασικού ρεύματος τροχήλα¬ 
τος 6Κ4Υ/380 V—50 ΗΖ (βάρος περίπου. 70 ΚΡ) 1 

6.2 Αντίστασις χωρητικού φορτίου τριφασικού 

ρεύματος τροχήλατος 6 Κ\ν/380 V—50 ΗΖ (βάρος 
περίπου 50 ΚΡ ) 1 

6.3 Αντίστασις αύτεπαγωγικοϋ φορτίου τριφασικού 

ρεύματος τροχήλατος 6 ΚΥΥ/380 V— 50 ΗΖ (βάρος πε¬ 
ρίπου 50 ΚΡ) 1 

7. Μεταβληταί αντιστάσεις μετά διπλού ολισθαι- 
νοντος δρομέως (έπί δύο μονωτικών σωλήνων) καί τριών 
(3) εργαστηριακών ακροδεκτών. Αΐ άντιστασεις θα 
φέρουν δικτυωτόν μεταλλικόν κάλυμμα και βαθμολο¬ 
γημένη κλίμακα δρομέως. 


7.1 τών 2000 Ω/0,5 Λ 

7.2 τών 1000 Ω/1 Α 

7.3 τών 300 Ω/2Α 

7.4 τών 100 Ω/3 Α 

7.5 τών 75Ω/4Λ 

7.6 τών 50 Ω/6 Α 

7.7 τών 30Ω/1ΟΑ 


II. ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
1. ’Όογανα πίνακος κινητού σιδήρου δια Α.Ο 15 — 60 ΗΖ 
κλάσεως 1,5 

Έξωτερικαί διαστάσεις έκάστου οργάνου, περίπου 

πιιη χ 72 π«η 


144 


Περιοχή μετρήσεως οργάνων 


1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 
1.9 


0 
0 
0 
0 
0π 
0 - 
0 τ- 

Ο τ- 
0 


1 Α 
2,5 Α 
6 Α 
10 Α 
25 Α 
60 Α 
250 V 
400 V 
500 V 


Τεμ. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Τεμ. 


4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


2. "Όργανα πίνακος ήλεκτροδυναμικά Α.Ο. συχνότη- 
τος 50 Η Ζ Έξωτερικαί διαστάσεις έκάστου οργάνου, 

περίπου 144 ιϊιπι X 72 ππη. , 

2.1 Μετρήσεως συντελεστοϋ ισχύος μονοφασικού 

ρεύματος 220 V , ,' , 

2.2 Μετρήσεως συντελεστοϋ ισχύος τριφασικού ρεύ¬ 
ματος (όαοιόμορφον φορτιον) 380 V ^ ( 

' 2.3 Μετρήσεως άέργου ισχύος, μονοφασικόν τα- 

σεως 220 V , , 

2.4 Μετρήσεως άέργου ισχύος, τριφασικήν τεσσάρων 
(4) αγωγών οίουδήποτε φορτίου τάσεως 220 ν/380 V 

2.5 Μετρήσεως πραγματικής ισχύος (Βαττόμετρον), 
μονοφασικόν τάσεως 220 V περιοχής μετρήσεως 0. . . . 

2,5 ΚόΥ περίπου , 

2.6 Μετρήσεως πραγματικής ισχύος (Βαττομετρον) 
τριφασικόν τεσσάρων (4) άγωγών οίουδήποτε φορτίου 


μετρήσεων 


8. Έμβαπτιστήρ (άντίστασις εμφαπτίσεως διά τήν 
θέρμανσιν υγρών) των 600 Υ\ (περίπου )/220 V ,. 2 

. άντιστοίχως ώς άνω τών 1000ΥΥ (περιττού )/220 V 2 


τάσεως 220 ν/380 V περιοχή 
6Κ\Υ περίπου 

2.7 Μετασχηματισταί έντάσεως μετά δακτυλοειόους 
πυρήνος συχνότητος 45 — 1000 ΗΖ, ονομαστικής 
ισχύος 5 νΑ Κλάσεως 0,2. Μετασχηματισμός 25/5Α 
διά τά όργανα τών άνωτέρω παραγράφων 2.1 έως 2.6 

3. Συχνόμετρον πίνακος παλλομένων ελασμάτων 
περιοχής μετρήσεων 46 — 54 ΗΖ τασ^,ως 220ν. Εξω- 
τερικαί διαστάσεις οργάνου, περίπου, 144 πιπι X 72 πππ 

4. Επαγωγικοί γνοόμονες βαττομετρικοί 

4.1 Μονοφασικός 220 ν/50 ΗΖ τών 30 Α περίπου. 

4.2 Τριφασικός 380 ν/220 V 3 ΜΡ 3 ΜΡ — 50 ΗΖ 
τών 30 Α περίπου μετά δύο (2 ) συστημάτων μετρήσεως 

4.3 Τριφασικός 380 V/220 3 ΜΡ — 50 Η Ζ τών 30 Α 
περίπου μετά τριών (3) συστημάτων μετρήσεως 

4.4 Μονοφασικός 220 ν/50 Η Ζ τών 30 Α περίπου 
διπλής εγγραφής 

5. Ώρολόγιον διά γνωμονα (χρονομέτρου) κουρδι¬ 
ζόμενου διά τής χειρός 

6. ΤΙολύμετρον (μικρόν) ευαισθησίας, περίπου 
20 ΚΩ/ν. Περιοχή μετρήσεως διά Ω.Ο 2,5 ή 600 V 
καί 60 μ Α — 600 μ Α, διά Α. Ο 10 -ή 1000 V διά 
Κ 10 Ω -ή ί ΚΩ 

7. Πολύμετρον φορητόν ευαισθησίας περίπου ΖΟ 

ΚΩ/ν εις Ω. 0. καί 2 ΚΩ/ν εις Α.Ο. 

Διά τάσεις Ω.Ο. καί Α.Ο. δέκα περιοχών μετρήσεων 
άπό 100 τη V - 5000 V. 

Δι’ εντάσεις Ω.Ο. καί Ε. Ρ. εννέα περιοχών μετρή- 
σεων-άπό 40μ Α -ή· 5 Α. ς 

Δι’ άντιστάσεις πέντε περιοχών μετρήσεων άπό 1 Ω 
- 50 ΚΩ 

Διά χωρητικότητας άπό 100 ΡΡ ή- 5 μΡ 

Τό οργανον θά φέρη μαχαιρωτόν δείκτην μετά κα- 
θρέπτου, εξωτερικόν κόμβίον διά τήν διόρθωσιν μηδενός 
καί προστασίαν έναντι ύπερφορτίσεως 

8. Άμπεροβολτόμετρον φορητόν κινητού πηνίου Ω.Ο. 
μεγίστη'ς άποκλίσεώς περίπου, 1 ιη Α/60 πι V Κλάσεως” 


10 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

15 
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Τεμ. 


Τεμ.. 


0,5. Μήκος κλίμακος περίπου 100 ιηιη μετά καθρέπτου. 
Διαστάσεις οργάνου περίπου 130 γωιή X 170 πίπα X 
70 ππη 

8.1 Κιβώτιον άντιστάσεων (8ΕΒΙΕ3) διά τήν αΰξη- 
σιν της κλίμακος τοϋ ανωτέρω οργάνου, προσαρτώμε- 
νον εις αύτδ διά τάσεις 3 - 6 - 12 - 30 - 60 - 120 - 
300 - 600 V 

8.2 Αντιστάσεις 8ΗΓΙΝΤ διά τήν αυξησιν της κλί¬ 
μακος τοϋ ανωτέρω οργάνου, προσαρτώμενες εις αυτό 
ο(. εντάσεις 

α) 30 - 60 - 120 - 300 - 600 ΜΑ 
β) 0,6 - 1,2-3-6 - 12 Α 

9. Γέφυρα μετρήσεως ΗΕΑΤ8ΤΟΝΕ δι’ ενός 
κομβίου μετά γαλβανομέτρου. Τάσις λειτουργίας έκ. 
δύο (2) ήλεκτρικών στοιχείων των 1,5 V. Ανοχή με¬ 
τρήσεως καλλιτέρας τοΰ ± 1 %. Περιοχαί μετρή¬ 
σεων έ'ξ (6) άπό 45 ιη Ω 4- 45 ΚΩ (ή καλλιτέρα) 

10. Γέφυρα μετρήσεως ΤΗΟΜδΟΝ δι’ ενός κομ¬ 
βίου. ’Όργανον ώς της παραγράφου 9 άλλά περιοχών 
μετρήσεων άπό 0,3 ιηΩ ή- 2 Ω (ή καλλιτέρα) 

11. Γέφυρα μετρήσεως Κ — Ε - 0 μετά γαλβανο¬ 
μέτρου διά μέτρησιν, 

"Αντιστάσεων άπό 0,1 Ω 4-110 Μ Ω εις εννέα (9) 
δεκαδικάς περιοχάς μετρήσεων ή καί καλλιτέρων. 

Αυτεπαγωγών άπό 11 μΗ 4-100 Η είς έπτά (7) 
δεκαδικάς περιοχάς μετρήσεων ή καί καλλιτέρων μέ 
συχνότητα άπό 900 4- 1000 ΗΖ χωρητικοτήτων άπό 
11 Ρ Ε 4- 1000 μΕ εις έξ (6) δεκαδικάς περιοχάς με¬ 
τρήσεων ή καί καλλιτέρων μέ συχνότητα 50 ΗΖ. "Ακρί¬ 
βεια μετρήσεων 2 % της τελικής τιμής τής κλίμακος. 
Τάσις λειτουργίας έξ ήλεκτρικών στοιχείων 

12. Γέφυρα μετρήσεως θέσεως σφάλματος καλωδίων 
διά των μεθόδων νΑΒΕΕΥ καί ΜΙάΚΚΑΥ. Περιοχαί 
σχηματισμού διά τήν μέτρησιν άντιστάσεων ΙΟ -5 4- 10 8 Ω. 

Τάσις μετρήσεων 4 V ή 100 V. 

"Ανοχή μετρήσεων 4: 0, 1 %. 

Τό δργανον θά συνοδεύεται άπό τά άπαραίτητα διά 
τήν λειτουργίαν του παρελκόμενα 

13. Φορητόν οργανον δοκιμής άντιστάσεως μονώ¬ 
σεων (Μεγγώμετρον) μετά χειροκίνητου μαγνητογεν¬ 
νήτριας τάσεως 500 V. Τό δργανον θά είναι κατάλληλον 
διά τήν δοκιμήν (έλεγχον) έσωτερικών ήλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, διά τήν μέτρησιν τάσεων καί τήν δια- 
πίστωσιν τής πολικότητος συνεχούς τάσεως κλάσεως 
1,5 ή καί καλλιτέρας. Μήκος κλίμακος οργάνου 70 πιπι 
περίπου μέ κέλυφος μεταλλικόν καί πλαστικόν κάλυμμα. 
Περιοχαί μετρήσεως περίπου, 10 ΜΩ καί 100 ΜΩ, 
500 V. Ο. 0 καί 500 V Α.Ε. "Αλλαγή περιοχών με¬ 
τρήσεως μέσω μεταγωγέως. 

14. Φορητόν δργανον μετρήσεως τής άντιστάσεως 
των γειώσεων (Γειωσόμετρον). Ή τάσις λειτουργίας 
έξ ήλεκτρικών στοιχείων. "Ανοχή μετρήσεως ± 1 % ή 
καί καλλίτερα. 

Κέλυφος οργάνου μεταλλικόν μετά πλαστικού καλύμ¬ 

ματος. _ 

Περιοχαί μετρήσεως, περίπου 5—50—500—5000 Ω. 

Τό δργανον θά συνοδεύεται υπό των απαραιτήτων διά 
τήν λειτουργίαν του ήλεκτροδίων γειώσεως καί άγωγών 
συνδέσεως 

15. Φορητόν δργανον μετρήσεως θερμοκρασίας εις 

στερεά, ύγρά, καί άέρια σώματα, άποτελούμενον έκ τοϋ 
ενδεικτικού όργάνου καί άκϊδος έπαφής μετά καλωδίου 
συνδέσεως καί ειδικού βύσματος. . Μέση τιμή σφάλμα¬ 
τος μετρήσεως εις υγρά 1,5%, έίς έπαφάς 3 %, περί¬ 
που, τής τιμής πού θά δεικνύη τό δργανον. Περιοχαί με¬ 
τρήσεως —100® Ο 4" 4· 50°ς, 0°ί- ίού» Ε 

0° Ο λ 450° & Τό δργανον θά συνοδεύηται καί Ι*ό 
μίαν Ιφεδρική άκϊδα μϊτρήδέώς'·*-· “ 


16. Φορητόν δργανον εύρέσεως τής διαδοχής φά¬ 
σεων (φασίμετρον) μετά περιστρεφομένου δίσκου διά 

8 τριφασικόν δίκτυον. Περιοχαί μετρήσεως 100 4- 500 V, 
συχνότητος 16 2/3 ΗΖ 4* 1000 Ι1Ζ. Ίδιοκατανάλω- 
σις, περίπου, 4,7 νΑ εις τά 380 V. Διαστάσεις όργάνου 
περίπου, 74 ιηιη χ 110 ιππι χ 38 πΐΓη. 

8 > 

17. "Ηλεκτρονικόν πολύμετρον κλιμάκων τάσεως 
ΒΕ καί ΛΕ άπό 1 ιη V -5- 1 Κν μέ δώδεκα (12) πε- 
ριοχάς μετρήσεως, περίπου. Έντάσεως Β Ε καί Α Ε 
άπό 1 μ Α -4 3 Α μέ δέκα τέσσαρες (14) περιοχάς με- 

£ τρήσεως. "Αντιστάσεως, άπό 0,2 Ω 4- 50 ηϊ Ω περίπου. 
Χωρητικότητος, άπό 5 μ Ε-ή 500 4-Ρ· Τό δργανον 
θά φέρη μαχαιρωτόν δείκτην μετά καθρέπτου 

18. Φορητά δργανα κινητού σιδήρου διά Β Ε καί Λ Ε 
έντός άνθεκτικοΰ πλαστικού κελύφους καί άθραύστου 

5 ύάλου. 

Κλίμαξ μετρήσεως μήκους 110 Πΐιη, περίπου, μετά 
καθρέπτου κλάσεως, 05. Περιοχή συχνότητος 15 — 

400 ΗΖ. 

^ Περιοχαί μετρήσεως. 

18.1 30 —60 —120 —240 V 

18.2 120 — 240 - 480 - 600 V 

18.3 6 —12 —24-60 V 

18.4 1,2 Α καί 6 Α 

18.5 12 Α καί 24 Α 

19. Φορητόν δργανον μετρήσεως πραγματικής ισχύος 
εις Α.Ε. (Βαττόμετρον) διά τον έλεγχον ήλεκτρικών 
συσκευών μετά ρευματολήπτου καί ρευματοδότου (τύ¬ 
που σοΰκο) ήλεκτροδυναμικοΰ μετρήσεως. Τό δργανον 
θά συνοδεύεται άπό καλώδια συνδέσεως. Μήκος κλίμα- 

2 κος όργάνου περίπου 105 ιηιη μετά καθρέπτου κλάσεως 
1 διά σύνδεσιν είς δίκτυον 220 V/ 50 ΗΖ. Περιοχή 
μετρήσεως 9004075 Α, 1800 ΥΥ /10 Λ καί 3600 \Υ/20Λ 2 

20. Φορητόν δργανον μετρήσεως πραγματικής (ενερ¬ 
γού) ισχύος (Βαττόμετρον) ήλεκτροδυναμικοΰ συστή¬ 
ματος μετρήσεως, μονοφασικού, κλάσεως 0,5. Βαθμο- 
νόμηση κλίμακος 0-ή 120 γραμμάς, μήκους 110 ιητη, 

^ περίπου, μετά καθρέπτου. Σύνδεσις τοϋ όργάνου εις δί¬ 
κτυον 120 — 240 — 480 — 600 ν/50 ΗΖ. "Εντάσεως 
1 Λ καί 5 Α. Τό πηνίον τάσεως τοϋ όργάνου νά δύνα- 
ται νά ύπερφορτωθή εις τό διπλάσιον ενώ τό πηνίον έν¬ 
τάσεως 1,4 φοράς τής τιμής τοϋ ονομαστικού ρεύματος 6 

Παρελκόμενα όργάνου, 

20.1 "Αντίστασις τεχνητού ουδετέρου διά σύνδεσιν 

τοΰ όργάνου εις τριφασικόν δίκτυον τριών (3) άγωγών 
συμμετρικού φορτίου φασικής τάσεως 120/240 V, κλά¬ 
σεως 0,2 6 

20.2 Μετασχηματιστής έντάσεως μετά δακτυλοειδοϋς 

2 πυρήνος ονομαστικής ισχύος 5 νΑ κλάσεως 0,2 "Ονο¬ 
μαστικόν ρεύμα πρωτεύοντος μέσω άκροδεκτών 10 — 
25/5Α ' 6 

21. Φορητόν δργανον μετρήσεως πραγματικής 
(ενεργού) καί άεργου ισχύος διά τριφασικόν δίκτυον 
(Α. Ε.) τριών άγωγών οίουδήποτε φορτίου μετά δύο 
ηλεκτρονικών συστημάτων μετρήσεως ώς καί διά δί¬ 
κτυον Α.Ε. τεσσάρων (4) άγωγών. Βαθμονόμησις κλί¬ 
μακος 0 ή 120 γραμμάς, μήκους, περίπου 110 πιπι.. 
Σύνδεσις εις δίκτυον 120 — 240 — ; 460 — 600 V, έν- 

„ τάσεως 2 καί 5 Α. 'Η έπιλογή τής τάσεως ώς καί ή 

■“ έπιλογή μετρήσεως τής ένεργοϋ ή άέργου ισχύος θά 

πραγματοποιείται μέσω ειδικών μεταγωγέων 3 

22. Φορητόν δργανον μετρήσεως συντελεστοΰ ισχύος 
(συνφ) μετά ήλεκτροδυναμικοΰ θωρακισμένου συστή¬ 
ματος μετρήσεως. Μήκος κλίμακος, περίπου 110 πιπι 
μετά καθρέπτου κλάσεως 2,5. "Ονομαστική συχνότης 

1,5 ΗΖ — 65 ΗΖ. . 

Σύνδεσις είς πολικήν τάσιν 110 V καί έ’ντασιν 5 Α. 

Περιοχή μετρήσεως 0,5 ....... Τ.05 4 

• 1 - Παρελκόμενα όργάνου 


^ 
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22.1 Αντίστασις σειράς διά σύνδεσιν τοϋ οργάνου εις 
πολικήν τάσιν δικτύου 100 νΤ — 220 — 380 V 4 

23. Φορητόν οργανον επαγωγικών μετρήσεων διά 
Α.Ο (τσιμπίδα μονώσεως 3 XV). Περιοχή μετρήσεως, 
Τάσις 150—300—600 V. Έντασις 5—10—30—100 Α. 
Μέση τιμή σφάλματος μετρήσεως 2 %. 4 


24. Αντίστασις δεκαδική άποτελουμένη άπό τέσ- 
σαρες (4) δεκάδας μετά περιστροφικών διακοπτών 
εις βτματα 10 Ω — 1 Κ Ω συνολικής άντιστάσεως 
111 ΚΩ. Τέσσαρες βαθμίδες χ 10 Ω, X 100 Ω, X 1 
ΚΩ καί X 10 ΚΩ. Ακρίβεια ^ 0,1 %. Ισχύς έκά- 
στης άντιστάσεως 1 λ\ κατάλληλος διά τάσιν μέχρι 
300 V. Κέλυφος οργάνου μεταλλικόν φέρον άκρο-, 
δέκτας μετά μονωτικών περικοχλίων 

25. Δεκαδικόν κιβώτιου χωρητικοτήτων τεσσάρων 
(4) βαθμιδών 100 μ Ρ — 0,9999 μ Γ, X 100 μ Ρ X 
1000 μΡ, X 0,01 μ Ρ καί X 0,1 μ Ρ. Ακρίβειας ± 1%. 
Τάσις λειτουργίας μέχρι 220 V Α. 0. Κέλυφος οργά¬ 
νου μεταλλικόν φέρον άκρ .δέκτας μετά μονωτικών περι- 
κοχλίων. 

26. Πρότυπαι αντιστάσεις βαθμονομήσεως εντός 
κελύφους μέ δύο άκροδέκτας έντάσεως καί δύο τάσεως 
εργαστηριακού τύπου τών, 

26.1 20 ιβ Ω/140πιν/7 Α 

26.2 50 τη Ώ/220 ιη ν/4,5 Α 

26.3 100 ιη Ω/320 ιη ν/3,2 Α 

26.4 500 ιη Ω/440 τη ν/1,4 Α 

26.5 1 Ω/700 ηι ν/1 Α 

26.6 2 Ω /I Υ/700 ιη Α 

26.7 5 Ω/1.4 ν/450 ηι Α 

26.8 10 Ω/2,2 ν/300 ιη Α 

26.9 100 Ω/4,5 ν/100 ιη Α 

26.10 500 Ω/7 Υ/45 πι Α 

26.11 1 ΚΩ/10 ν/30ιηΑ 

27. Πρότυπον ηλεκτρικόν στοιχεΐον 1 V + 0,05 % 
εις θερμοκρασίαν 20° Ο — 30° 0 εντός κελύφους 

28. Γαλβανόμετρου φορητόν μετά δείκτου. Βαθμονό- 

μησις κλίμακας 30 .... 0 . 30 καί συμπληρωματι¬ 
κής τοιαύτης 5 . 0 . 5. Έπί τής κλίμακος 

φακός διά τήν εύχερή άνάγνωσιν. Τό οργανον θά είναι 
σταθερΌ ρεύματος 0,7 μ Α άνά γραμμήν κλίμακος, 
έσω ρι ,ής άντιστάσεως 20 Ω, εξωτερικής τοιαύτης 
30 Ω —00, χρόνου ταλαντώσεως 3 8Ε0. Διαστάσεις 
κελύφους οργάνου 110 πιπι X 175 πιπι X 70 ππη πε¬ 
ρίπου 


6 


6 


4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 


4 


29. Καθοδικός παλμογράφος άπλής δέσμης τών 5" 
(ίντζών). Ενισχυτής κατακορύφου έκτρόπής 20 Γην/ 

ΟΜ, εύρος^ συχνοτήτων I) 0 4Γη Ο/δ καί Α.Ο. 2 Ο/δ 

— 10 ΜΟ/δ περίπου. Ενισχυτής οριζοντίου εκτροπής 
250 Γην/Οπι, εύρος συχνοτήτων Ό Ο εως 250 ΚΗΖ 
Κύκλωμα βάσει ς χρόνου, ταχύτης σαρώσεως 10 0/δ 

— 100 ΚΟ/δ, συγχρονισμός εσωτερικός — καί ψ, έξω- 
τερικ'ς γραμμής, διά σάρωσιν συχνότητος γραμμής. 

Τροφοδότησις 220ν/.30ΗΖ. 1 

30. Φορητή γεννήτρια συχνοτήτων άπό 2 ΙίΖ 200 
ΚΗΖ τριών κλιμάκων. Έξοδος : ήμιτονικός — τετρα¬ 
γωνικός — τριγωνικός παλμός. 

Παραμόρφωσις ήμιτονικοϋ κύματος περίπου, 3% 
άπό 20 ΗΖ 20 - ΚΗΖ. 

Τροφοδότησις 220ν/50ΗΖ. ■ 1 

31. Φορητόν οργανον μετρΑαεω; έντάσεως φωτι¬ 
σμού (ΠυΧΜΕΤΕΚ) μετά κεχωρισμένου φώτοστοι- 
χείου σεληνίου καί καλωδίου συνδέσεως (1 (έν) Μ πε¬ 
ρίπου) άνοχής μετρήσεως - 5% τή ς τελικής τιμής με¬ 
τρήσεως τής περιοχής τσδ όργάνου. Περιοχή μετρήσεως 

ίο-100-ιοοο πχ. ·· 

Συμπληρωματικόν φίλτρον διά τήν έπέκτασιν τής 

μετρήσεως μέχρι 10.000 ΕΧ. £ 


Τεμ. 

32. Φορητόν συχνόμετρον μετά δείκτου κλάσεως 1, 
ονομαστικής τάσεως 60 — 120 — 220 — 380 V έπι- 
τρεπομένης διακυμάνσειος ί 15 %. Μήκος Κλίμακος 
145 πιπι περίπου. Περιοχή μετρήσεων 10 — 120 ΗΖ, 

100 Η- 1200 ΗΖ καί 1000 - 12000 ΗΖ. ' 1 

33. Φορητόν καταγραφικόν οργανον ισχύος μετά δύο 
ήλεκτροδυναμικών συστημάτων μετρήσεως, διά με¬ 
τρήσεις εις τριφασικόν δίκτυον τριών (3) άγωγών οίου- 
δήποτε φορτίου ή μονοφασικόν (380/220 V 3/ΜΡ — 

50 ΗΖ) Κλάσεως 1.5. Βαθμονόμησις κλίμακος 0 — 0,5 
κ\ν καί 0 — 1 Κ \ν μετά συγχρόνου κινητήρος διά τήν 
περιέλιξιν καί έκτύλιξιν τοϋ χάρτου. Ταχύτητος 10 — 

20 - 60 - 120 - 300 - 600 - 1200 - 3600 πππ./Η 1 

Παρελκόμενα όργάνου. 

34.1 Γραφίδες καταγραφικού, χάρτου 5 

34.2 Φιαλίδια μελάνης 3 

34.3 Καταγραφικός χάρτης ρόλος 10 

III ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 


1. Κατσαβίδια ήλεκτρολόγου μέ πλαστική χυτή 
μόνωση 

1.1 Δοκιμαστικόν μεγάλου μεγέθους μέ πλάτος μύ¬ 
της 4 πιπι περίπου 10 

1.2 Απλό μεγάλου μεγέθους μέ πλάτος μύτης 8ιηπι 

περίπου 10 

1.3 'Απλό μικρού μεγέθους μέ πλάτος μύτης 3 πιπι 

περίπου _ 10 

1.4 Σταυροκατσάβιδο μικρού μεγέθους 2 

1.5 Σταυροκατσάβιδο μεσαίου μεγέθους 2 

1.6 Σταυροκατσάβιδο μεγάλου μεγέθους 2- 

2. Πλαγιοκόπτης χρωμέ τών 160 πιπι περίπου μέ 

πλαστική χυτή μόνωση 10 

3. Μυτοτσίμπιδο χρωμέ τών 170ιηιη περίπου μέ 

πλαστική χυτή μόνωση 2 

4. Στραβοτσίμπιδο χρωμέ τών 190 ππη περίπου μέ 

πλαστική χυτή μόνωση 2 

5. Πλατοτσίμπιδο χρωμέ τών 200 πιπι περίπου 

μέ πλαστική χυτή μόνωση 2 

6. Πένσα χρωμέ τών 210 γππι περίπου μέ πλαστική 

χυτή μόνωση 10 

7. Άπογυμνωτής καλωδίων αυτόματος διά διαφό¬ 
ρους διατομάς καλωδίων 2 

8. Λαβίδα (μπροσέλα) χρωμέ άπλή μήκους 150τηπι 

περίπου 1 2 

9. Κολλητήρια ήλεκτρικά 

9.1 Μινιόν 16 \ν πεοίπου/220 V έλαφροϋ τύπου διά 

μικροκυκλώματα 2 

9.2 Αυτόματον 125\¥ περίπου 220 V 2 

9.3 Βαρέωςς τύπου 300\Υ περίπου/220 V 2 


IV. ΥΛΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- 

Ανάλογα, εις ποσότητα καί είδος, τών προβλεπομένων, 
υπό τοϋ Αναλυτικού Προγράμματος, εργαστηριακών άσκή- 
σεων. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

(Διά 25 μαθητάς) 

I. ΣΥΣΚΕΥΑΙ- ΜΗΧΑΝΑΙ 

Τεμ. 

1. Τριφασικός άνορθωτής ώς προδιαγράφεται εις 

παράγραφον 1.1 (Έργαστήριον ηλεκτρικών μετρήσεων) - 1 

2. Μεταλλικός πίναξ διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 

ώς προδιαγράφεται είς παραγρ. 1.2- (Έργαστήριον ηλε¬ 
κτρικών μετρήσεων) μέ τήν έξης παραλλαγή,,αντί τών 
τριών (3) μερικών διακοπτών τών 3 X 40 Α καί αυτό- έ 
μάπων άσφαλειών τών 3 X 25 Α ίαφέρη (5.)πέν-ςε μερι- ■ 
κούς διακόπτας τών 3 X 46 Α καί (5) πέντε μεριχάς 
αύτομάτους ασφαλείας τών 3 X 25 Α. -, 1 
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3. Αύτομετασχηματιστής ρυθμιζομένης τάσεως τεμ. 

(νΑΚΙΑβ) ώς προδιαγράφεται εις 1.3 (Έργαστήριον 
ηλεκτρικών μετρήσεων). 1 

4. Αύτομετασχηματιστής ρυθμιζομένης τάσεως 

(ΥΑΒΙΑΟ) ώς προδιαγράφεται εις 1.4 (Έργαστήριον 
ήλεκτρικών μετρήσεων). 1 

5. Μετασχηματιστής μονοφασικός ώς προδιαγράφε¬ 
ται εις 1.5 (Έργαστήριον ήλεκτρικών μετρήσεων). 1 

6. Μετασχηματιστής τριφασικός μετά εξωτερικού 


καλύμματος τών 5 ΙίΫΑ, μετά εργαστηριακών ακροδε¬ 
κτών. 

Πρωτεύον 380 ν/50 ΗΖ 

Δευτερεϋον 220 - 127 - 42 V 2 

7. Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρ μέ βραχυκρκλω- 

μένο δρομέα 380 ν/660 ν/50 ΗΖ 2 Κ\ν περίπου, μετά 
διακόπτου - Δ. 1 

8. Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρ μετά δακτυλίων 

καί άντιστάσεων έκκινήσεως 380 ν/50 ΗΖ 2 Κ\Υ πε¬ 
ρίπου. 1 

9. Ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρ άντιστάσεως 
μετά βραχυκυκλωμένου δρομέως 220 ν/50 ΗΖ, 0,5 

Ρδ περίπου. ■ 1 

10. Ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρ μέ πυκνωτήν 
έκκινήσεως καί βραχυκυκλωμένον δρομέα 220 ν/50 ΗΖ, 

0,5 Ρδ περίπου. 1 

11. Ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρ μέ βραχυκυ¬ 

κλωμένον δρομέα, μέ πυκνωτήν έκκινήσεως καί πυκνω¬ 
τήν λειτουργίας 220 ν/50 ΗΖ, 0,5 Ρδ περίπου. 1 

12. Κινητήρ άνεμιστήρων 30 50 \Υ 220 ν/50 ΗΖ. 1 

13. Δυναμό αυτοκινήτων τών 6 V καί 12 V άνά έ'ν 
τεμάχιον. 


14. Συγκρότημα δύο ήλεκτρικών μηχανών συνεχούς 
ρεύματος (ϋ.Ο.), διεγέρσεως σειράς έπί ενιαίας μεταλ¬ 
λικής βάσεως έκ μορφοσιδήρου καταλλήλου «προφίλ». 

14.1 Αί μηχαναί θά είναι συνεζευγμέναι έπί τής βάσεως 
δι’ ειδικών συνδέσμων (κόμπλερ) τή βοήθεια τών ο¬ 
ποίων καί δι’ άπλού χειρισμού θά δύνανται νά λειτουργούν 
εϊτε έκάστη κεχωρισμένως είτε ώς ζεύγος. Αΐ έν λόγω 
μηχαναί θά είναι άνοικτοΰ έκπαιδευτικού τύπου, μετά 
προστατευτικών καλυμμάτων στερεώς προσαρμοσμέ¬ 
νων έπί τών κελυρών κχτά τήν λειτουργίαν των. Τό συγ¬ 
κρότημα θά συνοδεύετοι ύπδ πλήρους πίνακος περιλαμ- 
βάνοντος τά όργανα έκκινήσεως τού κινητήρος, τά όργα¬ 
να έλέγχου καί λειτουργίας τής μηχανής, όργανον διά τήν 
μέτρησιν ροπής στρέψεως καί άκροδέκτας διά τήν έξω- 
τερικήν τροφοδότησιν τού πίνακος, ώς καί τοιούτους 
διά τήν δυνατότητα χρησιμοποιήσεως καί φορητών ορ¬ 
γάνων κατά τήν διεξαγωγήν τών ασκήσεων. 'Άπαντες οί 
άκροδέκται (έπί τών μηχανών καί τού πίνακος) θά είναι 
τύπου εξωτερικού κοχλίου, μετά περικοχλίων μονωμέ¬ 
νων καί μή πλήρως άποκοχλιουμένων μέ δυνατότητα 
συσφίγξεως πέδιλων καί εισδοχής βυσμάτων. Ό ήλε- 
κτρικός πίναξ θά είναι κατεσκευασμένος άπό χαλυβδοέλα- 
σμα πάχους 0,8 παπί περίπου άπαντα δέ τά στοιχεία επ’ 
αυτού (συσκευαί, όργανα κλπ.) θά έχουν τοποθετηθή 
εις καταλλήλους αποστάσεις μεταξύ των καί έν συμμε¬ 
τρία διά νά παρέχεται εις τον χειριστήν ή δυνατότης εύ¬ 
κολου έκκινήσεως, διακοπής καί έλέγχου τού συγκροτή¬ 
ματος. Έπί τών μηχανών θά υπάρχουν διαγράμματα τής 
έσωτερικής συνδεσμολογίας των. 

14.2 Χαρακτηριστικά- μηχανών, 

Μία (1) μηχανή, ώς κινητήρ σειράς Ισχύος 1,5 Κ\Υ, 
αριθμού στροφών 800 1750 στρ /ταίη ,- δν. τάσεους 220 

V τετραπολική. Μία (1) μηχανή ώς γεννήτρια σειράς 
ισχύος 1,5 Κ\Υ, άριθμσΰ στροφών 2300 στρ/πήη. όν. 
τάσεως 220 V, τετραπολική. 


14.3 Τό συγκρότημα θά συνοδεύεται καί άπό μία τεμ. 
σειρά οργάνων καί συσκευών τού ήλ. πίνακος τής αυτής 
κλάσεως καί πίνακος ένδείξεων δι’ έπιτραπέζιον έγκα- 
τάστασιν (φορητά), ώς παρελκόμενα αύτοΰ. 1 

15. Συγκρότημα τεσσάρων ήλεκτρικών μηχανών ήτοι 
ενός (1) στρεφομένου μετατροπέως (Α.Ο. / Ο.Ο. 
καί ϋΟ — ΑΟ), δύο (2) συγχρόνων μηχανών τεσσά¬ 
ρων πόλων καί ενός (1) άσυγχρόνου τριφασικού δακτυ- 
λιοφόροϋ κινητήρος, έπί ενιαίας μεταλλικής βάσεως έκ 
μορφοσιδήρου καταλλήλου «προφίλ». Έπί τής αυτής 
βάσεως θά εύρίσκεται καί πέδη μετρήσεως ροπής στρέ¬ 
ψεως. 

15.1 Γενική περιγραφή έγκαταστάσεως συγκροτή¬ 
ματος καί συνοδεύοντος αύτό ήλεκτρικού πίνακος ανάλο¬ 
γος τής προηγουμένης παραγράφου 14 τού παρόντος. 

15.2 Χαρακτηριστικά μηχανών, 

Μετατροπεύς ΑΟ ϋΟ ισχύος 1,5 Κ\Υ, άριθμού 
στροφών 1500 στρ/ιηϊη. τάσεως 150 V (Α.Ο.) 220 

V (ΟΟ) Μία (1) σύγχρονος μηχανή ώς έναλλακτήρ ι¬ 
σχύος 1,5 ΚΛΥ, άριθμού στροφών 1500 στρ/ιηίη. τά¬ 
σεως 220ν/50 ΗΖ, διέγερσις 220 V/1,2 Α^ 

Μία (1) σύγχρονος μηχανή ώς κινητήρ ισχύος 1,5 
Κ\ν, άριθμού στροφών 1500 στρ/ιηίη. τάσεως 220 V/ 
50ΗΖ, διέγερσις 220ν/1,2 Α. 

Ασύγχρονος τριφασικός, τετραπολικός, δακτυλιο¬ 
φόρος κινητήρ ισχύος 1,5 Κ\Υ, αριθμού στροφών 1470 
στρ/πιίη. τάσεως 220 ν/50 ΗΖ καί τάσεοις δρομέως 
70 V. 

Ή σειρά τοποθετή σεοις τών μηχανών έπί τής βάσεως 
ώς άνωτέρω. 

15.3 Παρελκόμενα συγκροτήματος, 

Μία (1) σειρά οργάνων καί συσκευών τού ήλεκτρι- 
κοΰ πίνακος, τής αύτής κλάσεως καί πίνακος ένδείξεων 
δι’έπιτραπέζιον έγκατάστασιν (φορητά). 1 

16. Ζεύγος: τριφασικός, τετραπολικός κινητήρ βρα¬ 
χυκυκλωμένου δρομέως μετά γεννήτριας συνθέτου διε¬ 
γέρσεως (00) έπί ενιαίας μεταλλικής βάσεως έκ μορφο- 
σιδήρου καταλλήλου «προφίλ». 

16.1 Περιγραφή τού ζεύγους καί τού ήλεκτρικού 
πίνακος άνάλογος τής τοιαύτης τού συγκροτήματος μη¬ 
χανών τής παραγράφου 14 τού παρόντος. 

16.2 Χαρακτηριστικά μηχανών, 

Τριφασικός άσύγχρονος, τετραπολικός κινητήρ βρα¬ 
χυκυκλωμένου δρομέως ισχύος 1,5 Κ\Υ, άριθμού στρο¬ 
φών ύπό πλήρες φορτίου 1425 στρ/ιηίη, τάσεως 380 V 
Δ/50 ΗΖ. 

Μηχανή (Ο.Ο.) συνθέτου διεγέσρεως ισχύος 1,5 ΚλΥ, 
άριθμού στροφών 2300 στρ/ιηίη, τάσεως 220Ύ, τετρα¬ 
πολική. ( 

16.3 Παρελκόμενα ζεύγους ώς εις παράγραφον 15 

τού παρόντος. 1 

17. 'Ζ εύγος: Τετραπολική γεννήτρια συνθέτου διε¬ 
γέρσεως (0.0.) μετά άσυγχρόνου τριφασικού δακτυλιο- 
φόρου κινητήρος (Α0) έπί ένιαίας μεταλλικής βάσεως έκ 
μορφοσιδήρου καταλλήλου «προφίλ.». Έπί τής αυτής βά¬ 
σεως θά εύρίσκεται καί πέδη δινορρέυμάτων. 

17.1 Περιγραφή τού ζεύγους καί τού ήλεκτρικού 
πίνακος αυτού άνάλογος τής τοιαύτης του συγκροτήμα¬ 
τος μηχανών τής παραγράφου 14 τού παρόντος. 

17.2 Χαρακτηριστικά μηχανών, 

Μηχανή συνθέτου διεγέρσεως (ΟΟ) ισχύος 1,5 Κ\ν, 
άριθμού στροφών 2300 στρ/ιηίη, τάσεως 220 V, τετρα¬ 
πολική. 

Άσύγχρονος τριφασικός, τετραπολικός δακτυλιοφό¬ 
ρος κινητήρ ισχύος 1,5 ΚΥΥ άριθμού σπρ^χών 1470 
στρ/πιίη, τάσεως 220 ν/50 ΗΖ,' τάσεως δρομίως. 70/V.,. 

17-3 Παρελκόμενα ζεύγους ώς εις παράγραφον 15 
τού παρόντος. 
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Τεμ. 

18. Ζεύγος: Κινητήρ (Ό.€.) συνθέτου διεγέρσεως 
μετά συγχρόνου τριφασικού έναλλακτήρος καί πέδης 
δινοροευμάτων επί ενιαίας βάσεως μεταλλικής εκ μορφο- 
σιδήρου καταλλήλου «προφίλ». 

18.1 Περιγραφή ζεύγους καί ηλεκτρικού πίνακος 
αύτοϋ ανάλογος της τοιαύτης του συγκροτήματος μηχα¬ 
νών της παραγράφου 14 του παρόντος. 

18.2 Κινητήρ ( Ο.Γ..) συνθέτου διεγέρσεως τετραπο- 
λικός ισχύος 1,5 Κ άριθμοϋ στροφών 800 - 1750 στο/ 
πιϊη, τάσεως 220 V. 

Σύγχρονος έναλλακτήρ (Α.Ο.) ισχύος 1,5 Κ\Υ, άρι- 
θμοϋ στροφών 1500 στρ/πιία, τάσεως 220 ν/50 ΙΙΖ, 
διέγερσις 220 ν/1,2 Α τετραπολικός. 

18.3 Παρελκόμενα ζεύγους ώς εις παράγραφον 15 

τοϋ παρόντος. 1 

19. Συσκευαί φορτίου ώς περιγράφονται εις 1.6 (Έρ- 

γαστήριον ηλεκτρικών μετρήσεων), άλλα ισχύος 1,5 
Κ\Υ αντί τοϋ περιγραφομένου 6 Κ\Υ τοιούτου άνά 5 

20. Πυκνωτής τριφασικός διά τήν διόρθωσιν τοϋ 

συντελεστοΰ ισχύος 10 ΚνΑΚ περίπου. 1 

21. Κιβώτιον παροχής ήλεκτρικής ένεργείας μεταλ¬ 
λικόν μέ, 

Δύο (2 ) ρευματοδότας τών 380ν/10Α καί 380ν/20Α 

Δύο (2) ρευματοδότας τών 220ν/16Α (Α.Θ.). 

Δύο (2) ρευματοδότας τών 220Υ/10Α (0.0.). 

“Εκαστος τών ρευματοδοτών θά προστατεύεται μέ ένα 
(1) αυτόματον άσφαλειοδιακόπτην. 5 

II. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

Αί αύταί ποσότητες καί τά αύτά είδη, τά όποια προ¬ 
διαγράφονται εις τήν παράγραφον III τοϋ εργαστηρίου 
τών ήλεκτρικών μετρήσεων. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
(Διά 25 μαθητάς) 


I. ΣΥΣΚΕΥΑΙ - ΜΗΧΑΝΑΙ 


Τεμ. 


1. Μεταλλικός πίναξ διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 

ώς προδιαγράφεται εις 1.2 (Έργχστήριον ήλεκτρικών 
μετρήσεων). 1 

2. Αύτομετασχηματιστής ρυθμιζομένης τάσεως 

(λΆΚΙΑΘ) μονοφασικός ώς προδιαγράφεται εις 1.3 
(Έργαστήριον ήλεκτρικών μετρήσεων). 1 

3. Αύτομετασχηματιστής ρυθμιζομένης τάσεως 

τριφασικός (\ΆΚΙΑ0) ώς προδιαγράφεται εις 1.4 (Έρ¬ 
γαστήριον ήλεκτρικών μετρήσεων). 1 

4. Μετασχηματιστής μονοφασικός ώς προδιαγράφε¬ 
ται εις 1.5 (έργαστήριον ήλεκτρικών μετρήσεων). 1 

5. Σύστημα εκπαιδευτικού άνελκυστήρος. 

Τό σύστημα θά άποτελεΐται άπό ανελκυστήρα μεγέ¬ 
θους 1 : 4 ενός κανονικού τοιούτου, διαστάσεων περίπου 
2,20 Μ X 0,72 Μ X 0,65 Μ καί θά άποτελή ακριβή 
μικροκατασκευήν ενός κανονικού άνελκυστήρος τριορό- 
φσυ οικοδομής ώς πρός τά χαρακτηριστικά κατασκευής 
καί λειτουργίας του. Τό έν λόγω σύστημα θά παρέχη 
τήν δυνατότητα δημιουργίας τεχνητών βλαβών άνευ κιν¬ 
δύνου καταστροφής του. Τό σύστημα θά συνοδεύηται ύπό 
τών άπαραιτήτων διατάξεων, πινάκων κλπ. (επί ένιαίας 
επιφάνειας) διαγραμμάτων, οδηγιών χρήσεως διά τήν 
ούσιώδη τεχνικήν έκπαίδευσιν τών μαθητών. 1 

6. Σύστημα θυροτηλεφώνου - θυρομεγαφώνου 

Παρελκόμενα, 

6φ Θυροτηλέφωνου μέ βομβητήν κλήσεως καί πλή- 
κτρον διά τό άνοιγμα ήλεκτρικής κλειδαριάς. 5 

6.2 Μπουτονιέρα έξωθύρας μέ πέντε (5) φωτεινά 
πλήκτρα, μικρόφωνου καί μεγάφωνου. 2 

6-3 Κέντρον θυρωρού δΓ έπιτραπέζιον τοποθέτησιν 
μέ πέντε (5 ) πλήκτρα, ένδεικτική λυχνία καί μεταγωγι¬ 
κόν διακόπτην. 2 


6.4 Μετασχηματιστής καί, ενισχυτής ανεξάρτητοι Τεμ. 

μεταξύ των (διάτα ανωτέρω). 3 

6.5 Σύστημα ήλεκτρικής κλειδαριάς. 2 

7. Ήλεκτρικαί συσκευαί κεντρικής θερμάνσεως οι¬ 
κοδομών, 

7.1 Καυστήρ ακαθάρτου πετρελαίου (ΌΙΕδΕΕΟΙΕ) 

τό μικρότερου μέγεθος (κινητήρ 220 V, μετασχηματι¬ 
στής, σπινθηριστής κλπ.). 2 

7.2 Κυκλοφορητής μικρού μεγέθους (π.χ. 3/4") 

(ήλεκτροκινητήρ, αντλία ΰδατος). 2 

7.3 Πυροστάτης (ήλεκτρονόμος 220 ν/42ν) μέ στέ¬ 
λεχος. 

7.4 Πυροστάτης μέ φωτοκύτταρο. 

7.5 Υδροστάτης (20<Έ - 90°0) V 220 ν/15Α 

7.6 Θερμοστάτης χώρου (0°0 4- 30°Ο) 24 ν/2Α 

8. Άλεξικέραυνον προστασίας κτιρίων κοινόν. 

Παρελκόμενα, 

8.1· Άκίς άλεξικεραύνου άνευ πλατίνης απλή. 

8.2 ’Ακίς άλεξικεραύνου άνευ πλατίνης πολλαπλή. 

8.3 Άκίς άλεξικεραύνου μετά πλατίνης άπλής. 

8.4 Μονωτήρ — στήριγμα. 

8.5 Δίσκος χάλκινος. 

8.6 Αγωγός χάλκινος τών 50 ΜΜ 

8.7 Σωλήν ύδοεύσεως 3 Μ γαλβανιζέ 1 3 / 4 ". 

9. Συσκευή έκκινήσεως (έκκινητής) κινητήρων 
διά 4,5/7,5 Κ\Υ εντός κιβωτίου (τυποποιημένον κιβώ¬ 
τιον) μέ άπαντα τά όργανα ζεύξεως, λειτουργίας καί 
άσφαλείας δι’ ένα ηλεκτροκινητήρα ήτοι, Γενικόν δια¬ 
κόπτην, ασφαλείας, θερμικά, ήλεκτρονόμους (ρελαί), 
κομβία (μπουτόν), ένδεικτικάς λυχνίας. 'Η συσκευή θά 
Ιχη πλήρη συρμάτωσιν, είσοδον - έξοδον (Κλέμενς), 
έτοιμος πρός σύνδεσιν καί λειτουργίαν. 

10. Συσκευή έκκινήσεως (έκκινητής (κινητήρων 
λ — Δ άναστροφής (προδιαγραφαί ώς εις ανωτέρω παρά¬ 
γραφον 9). 

11. Διακόπτης τέρματος (όριοδιακόπτης) μεταλλι¬ 
κός, στεγανός μετά απλού μοχλού καί τροχίσκου τών 
δύο επαφών. 

12. Πλήκτρα (μπουτόν) εντός κιβωτίου χυτοαλουμι¬ 
νίου, στεγανού, βαρέως τύπου. 

12.1 Τών δύο πλήκτρων, δύο επαφών (0-1). 

12.2 Τών τριών πλήκτρων, δύο επαφών (1-0-11). 

13. Πλήκτρον (μπουτόν) γερανογεφύρας κρεμαστόν 
μέ σφαιρική λαβή καί χοάνην εισόδου (τριών πλήκτρων 

δύο επαφών) 1-0-11. 4 

14. Διακόπτης πλωτήρος (φλοτέρ) μέ χυτοσιδηροϋν 

κέλυφος δύο επαφών μετά τών εξαρτημάτων, Πλωτήρ. 
δύο ράουλα, δύο τέρματα διαδρομής, τρία άντίβαρα καί 
συρματόσχοινο. 2 

15. Πιεζοστάτης μέ κέλυφος βακελίτου κατάλληλος 
δι’ αέρα, ύδωρ ή έλαιον. “Ορια πιέσεως 0,35 Α10 -γ 5ΑΊ.0 

Έντασις ρεύματος μονίμου λειτουργίας 6 Α. 4 

16. Θερμοστάτης έξωτερικός + 25 0 0 — + 75°Θ 
μέ τριχοειδή σωλήνα μήκους δύο (2) μέτρων, χειροκί¬ 
νητον διακόπτην, περιστροφικόν δργανον ρυθμίσεως (διά 
ψϋξιν). 'Ικανότης συνδέσεως καί διακοπής τού οργάνου 

δι’ έπαγωγικόν φορτίον 3 Α/380 V. 4 

17. Προγραμματισμένος διακόπτης πέντε (5) επα¬ 

φών 6/Α μέ σύγχρονο κινητήρα 220 Υ/50ΉΖ, μέ δίσκον 
ένδείξεως τοϋ προγράμματος καί δργανον ρυθμίσεως. 
Διάρκεια προγραμματισμού 15 ηϋΰ, ρυθμίσεως 25 66ο. 2 

18. Ωρολογιακός διακόπτης μετά εφεδρείας (12 ώ¬ 
ρες) των 10 Α 220Ϋ - 50 ΗΖ μετά μιας κλειστής επα¬ 
φής καί μιας-μεταγωγικής καί δύο (2) δίσκων ημέρας. 2 

19. Διακόπτής χειρισμού τριπολικός ΐδν 16 Α μέτά 
μεταλλικήν μετωΛικής τΐλαχός διασπάσεων περίπου 

90 ΜΜ χ 90 ΜΜ. Προστασία Ρ 32. ·— · 
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19.1 'ΑπλόςΟ-Ι (ζεΰξις). 

19.2 Αναστροφής 1-0-1. 

19.3 ’Αστέρος - Τριγώνου Ο —/ - Δ. 

19.4 Άστέρος - Τριγώνου - Αναστροφής 
Δ-λ-Ο-λ-Δ. 

20. Φωτοηλεκτρικόν στοιχεϊον (φωτοκύτταρον) διά 
τήν αυτόματον σύνδεσιν καί άποσύνδεσιν κυκλωμάτων 
φωτισμού 6 Α (ωμικόν φορτίον), 220 V ± 10%. Ρύ- 
θμισις 5 -ή-1000 ΡΙΙΧ.. 

21. Τηλεχειριζόμενος διακόπτης άέρος, άνοικτός, 
τριπολικός των 16 Α μετά βοηθητικών επαφών (δύο 
εργασίας - δύο ήρεμίας). Τάσις πηνίου 380 V. 

22. Τριπολικόν διμεταλλικόν ' στοιχεϊον ύπερεντά- 

σεως μετά κομβίου αύτοσυγκρατήσεως (συνεργασία μέ 
τηλεχειριζομένους διακόπτας προηγουμένης παραγρά¬ 
φου ). Περιοχή ρυθμίσεως 2,5 5 Α. 

23. Ηλεκτρονόμος (ρελαί) καθυστερήσεως τών 6 
Α/380 V μέ μεγάλη περιοχή ρυθμίσεως χρόνου) άπό 
κλάσμα του 8θο έως δύο (2) ΜΙΝ) καί μέ εύανάγνωστον 
δίσκον έπιλογής χρόνου. 'Η συσκευή θά φέρη χειροκίνη¬ 
τον λαβήν δοκιμής (άνευ ήλ. ρεύματος). Εύκολος ή μετα¬ 
τροπή άπό καθυστέρησιν συνδέσεως εις καθυστέρησιν 
διακοπής. 

Δυνατότης σφραγίσεως τοϋ χρόνου ρυθμίσεως. 'Η συ¬ 
σκευή θά φέρη δύο (2) βοηθητικάς μεταγωγικάς έπαφάς. 

24. Βοηθητικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης άέρος 
τών 6Α, οκτώ (8) επαφών (τέσσαρες (4) κλεισταί - 
τέσσαρες (4) άνοικταί). Τάσις πηνίου 220 V. 

25. Αύτόματος τηλεχειριζόμενος διακόπτης άέρος 
σέ κιβώτιον βακελίτου τών 3 X 8Α διά τήν προστα¬ 
σίαν έναντι ύπερεντάσεως καί έλλείψεως τάσεως. Πε¬ 
ριοχή ρυθμίσεως θερμικού 3 — 5 Α (ή ρύθμισις τού θερμι 
κού θά φαίνεται άπό διαφανήν θυρίδα χωρίς νά χρειά¬ 
ζεται ή άφαίρεσις τοϋ καλύμματος τοϋ διακόπτου). Τά- 
σις χειρισμού 380 V. 

26. Αυτόματος τηλεχειριζόμενος διακόπτης ελαίου 
σέ κιβώτιον μεταλλικόν τών 3 X 10 Α διά τήν προστα¬ 
σίαν έναντι ύπερεντάσεως καί έλλείψεως τάσεως. Πε- 
ριοχή ρυθμίσεως θερμικού 3 — 6 Α. Τάσις χειρισμού 

380 V. 

27. Διακόπται χυτοσίδηροί μέ άσφαλείας (ασφαλειο- 
διακόπται). 

27.1 τών 1 X 25 Α 

27.2 τών 3 X 25 Α 

27.3 τών 3 X 25 Α άναστροφής 

27.4 τών 3 X 25 Α - λ - Δ. 

28. Αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαρροής 
ευαισθησίας 30 Π1~Α, ονομαστικής έντάσεως 40 Α τεσ¬ 
σάρων πόλων. 

29. Ρυθμιστής έντάσεως φωτισμού δι’ έσωτερικάς 
ήλεκτρικάς έγκαταστάσεις τών 600 \Υ/220 V. 

30. Τηλεδιακόπτης δι’ ισχυρά καί άσθενή ρεύματα 
δι’ έσωτερικάς έγκαταστάσεις τών 16 Α/220 V. 

31. Αυτόματος διακόπτης κλιμακοστασίου τών 10 Λ 

/220 V. 

Ρύθμισις χρόνου 2 6 ΜΙΝ. 

32. Πίνακες μεταλλικοί 

32.1 Μιας (1) γραμμής φωτισμού. 

32.2 Δύο (2) γραμμών φωτισμού. 

32.3 Τριών (3) γραμμών φωτισμού. 

32.4 Δύο (2) γραμμών φωτισμού μιας (1) ήλ. μα¬ 
γειρείου καί μιας (1) θερμοσιφωνος. ( 

32.5 Πίναξ χειρισμού μαγειρείου - Θερμοσιφωνος. 

32.6 Πίναξ κωδώνων δύο (2) ήχων. 

33. Πίνακες μεταλλικοί κινήσεως. 

33.1 Μιας (1) γραμμής 3 X 25 Α. 

33.2 Δύο (2) γραμμών 3 X 25 Α 

33.3 Τριών (3) γραμμών 3 X 25 Α ; 

34- Άγγελτήρ μέ πέντε (δ) αριθμούς (αριθμοπινα,). 
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Τεμ. 


34.1 Κώδων μικρός τών 8 V. 8 

34.2 Μετασχηματιστής κωδώνων. 8 

34.3 Πλήκτρον (μπουτόν) έξωτερικόν. 20 

35. Τριφασικός άσύγχρονος κινητήρ τετραπολικός 

1500 στρ/ΜΙΝ., ισχύος 2,2 Κ\Υ/3 Ρδ, Τάσεως 380 
ν/Δ, 50 ΗΖ. 4 

36. Μονοφασικός κινητήρ πυκνωτοΰ τετραπολικός 

1500 στρ/ΜΙΝ, ισχύος 0,55 ΚΥΥ/0.75 Ρ5 Τάσεως 
220 ν/50 ΗΖ. 2 

37. Φορητή άντλία ύδατος (δι’ οικίας) μετά μονοφα¬ 
σικού κινητήρος καί πυκνωτοΰ ισχύος 400 \Υ - 220 V 
- 50 ΗΖ 2800 στρ/ΜΙΝ. Παροχή ύδατος 4,2 Μ 3 /Η ή 

70 ΗΤ/ΜΙΝ, μανομετρικόν ύψος 5 Μ- 1 

38. Φωτιστικά σθύματα άντιεκρηκτικοΰ τύπου 

38.1 Κρεμαστόν άνευ πλέγματος τών 200 \Υ. 2 

38.2 Έπίτοιχον μετά πλέγματος τών 100 \Υ. 2 

39. Φωτιστικά σώματα έξωτερικών χώρων 

39.1 Διά τοποθέτησιν έπί βραχίονος ιστού μετά λαμ¬ 
πτήρων άτμών υδραργύρου κλπ. 1 

39.2 'Ως εις άνωτέρω παράγραφον άλλά μετά λαμ¬ 
πτήρων άτμών νατρίου. 1 

40. Προβολείς υπαίθρου μετά τών λαμπτήρων κλπ. 

40.1 τών 1000 \Υ. 1 

40.2 τών 1000 \ν (ωδίνης. 1 

41. Υποβρύχιοι προβολείς μετά τών λυχνιών. 

41.1 τών 100 \ν διαφανούς ύάλου. 1 

41.2 τών 100 \ν Πολύχρωμος. 1 

42. Θερμικαί ήλεκτρικαί συσκευαί οικιακής κατανα- 
λώσεως, 

42.1 Ήλ. μαγειρεΐον έπιτραπέζιον δύο (2) έστιών 

2500 \ν περίπου/220 V. 1 

42.2 Ήλ. μαγειρεΐον τριών (3) έστιών μέ κλίβανον 

(φούρνο) καί θερμοθάλαμον ισχύος 7,8 Κ\Υ πεοίπου 
β20 V 1 

42.3 Ήλ. σίδηρον αύτόματον 1000 \Υ περίπου/220ν 1 

42.4 Ταχυβραστήρ δύο (2) λίτρων περίπου μέ θερ¬ 
μοστάτην 1000 \Υ περίπου/220ν 1 

42.5 Φρυγανιέρα αύτόματος μέ θερμοστάτην 1000 ΥΥ 

220 V 1 

42.6 Θερμάστρα άκτινοβολίας 1000 ΥΥ περίπου/220ν 1 

42.7 Θερμάστρα λουτρού (υπερύθρου άκτινοβολίας) 

2000 ΥΥ περίπου/220 V 1 

42.8 Άερόθερμον 2000 ΥΥ περίπου/220 V 1 

42.9 Θερμαντικόν σώμα (καλοριφέρ) 2,5 ΚΥΥ περί¬ 
που/220 V 1 

42.10 Θερμοσίφων 80 λίτρων 4ΚΥΥ/220 V 1 

43. Ήλεκτρικαί συσκευαί μέ ήλεκτροκινητήρα οι¬ 
κιακής χρήσεως. 

43.1 Ήλ. πλυντήριον αύτόματον χωρητικότητος 2,5 

ΚΡ περίπου 1 

43.2 Ήλ. ψυγεΐον χωρητικότητος 5,5 ΡΤ 3 περίπου 1 

43.3 Ήλ. σάρωθρον (σκούπα) 1 

43.4 Ήλ. παρκετέζα 1 

43.5 Έξαεριστήρ 1 

43.6 Άνεμιστήρ 1 


II. ΟΡΓΑΝΑ 

1. Πολύμετρον ώς προδιαγράφεται εις II 6 (όργανα 

έργαστηρίου ήλεκτρικών μετρήσεων) 5 

2. Πολύμετρον φορητόν ώς προδιαγράφεται εις II 7 

(όργανα έργαστηρίου ήλεκτρικών μετρήσεων) 1 

3. Γέφυρα μετρήσεως ΥΥΗΕΑΓ8ΤΟΝΈ ώς προ¬ 

διαγράφεται εις II 9 (’Όργανα έργαστηρίου ήλεκτρικών 
μετρήσεων). 1 

4. Γέφυρα μετρήσεως Τ1ΓΟΜ8ΘΝ ώς προδιαγράφε¬ 
ται είς II 10 (’Όργανα εργαστηρίου ήλεκτρικών με¬ 
τρήσεων). 
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5. Φορητόν οργανον ΜΕΟΟΕΚ ώς προδιαγράφεται, τεμ. 
εις II 13 ("Οργανα εργαστηρίου ηλεκτρικών μετρήσεων) 3 

6. Γειωσόμετρον ώς προδιαγράφεται εις II 14 (οργα- · 

να εργαστηρίου ηλεκτρικών μετρήσεων) 1 

7. Φορητόν οργανον μετρήσεως θερμοκρασίας ώς 

προδιαγράφεται είς II 15 (όργανα εργαστηρίου ήλεκτρι- 
κών μετρήσεων). . 2 

8. Φασίμετρον ώς προδιαγράφεται εις II 16 (όργανα 


έργαστηρίου ηλεκτρικών μετρήσεων). 3 

9. Φορητά όργανα κινητού σιδήρου ώς προδιαγρά¬ 
φονται είς II 18 (όργανα έργαστηρίου ηλεκτρικών με¬ 
τρήσεων ) 

Περιοχαί μετρήσεως, 

9.1 30 - 60 - 120 - 240 V 1 

9.2 120 - 240 - 480 - 600 V 1 

9.3 6 - 12 -34 - 60 V 1 

9.4 1.2 Α καί 6 Α 2 

9.5 12 Α καί 24 Α 2 

10. Φορητόν οργανον μετρήσεωςπραγματικής ισχύος 

είς Α.Ο ώς προδιαγράφεται εις II 19 (όργανα έργαστη¬ 
ρίου ήλεκτρικών μετρήσεων). 2 

11. ΕυΧΜΕΤΕΚ ώς προδιαγράφεται είς II 31 (όρ¬ 
γανα έργαστηρίου ήλεκτρικών μετρήσεων) 1 

12. Φορητόν οργανον έπαγωγικών μετρήσεων ώς 

προδιαγράφεται είς II 23 (όργανα έργαστηρίου ήλε¬ 
κτρικών μετρήσεων). 5 


13. "Οργανον έλέγχου μονώσεως συσκευών χαμηλής 
τάσεως, συσκευών μετρήσεως, κινητήρων, μονωτικών 
ύλικών κ.λπ. μετά ρυθμιζομένου μετασχηματιστοϋ υψη¬ 
λής τάσεως, μεταγωγέως άλλαγής περιοχής έλέγχου 
καί ένδεικτικοϋ οργάνου μετά διπλής βαθμονομημένης 
κλίμακος, περιοχής έλέγχου 0 + 2,5 XV καί 0+6 XV. 
Τάσις 220 ν/50 ΗΖ. Ισχύς εισόδου ΜΑΧ. 700 νΑ. 
Ισχύς έξόδου (στιγμιαίως 2 ΜΙΝ περίπου) 500 νΑ 
είς 5Κν. Έντασις ήλ. ρεύματος ΜΑΧ. 250 ΜΑ. Έν- 
δειξις τάσεως έλέγχου είς τό δευτερεϋον πηνίον 
μέχρι 5 XV. 

Παρελκόμενα καλώδια έλέγχου μετ’ άκίδων υψηλής 
τάσεως. - 1 

14. "Οργανον μετρήσεως ισχύος τύπου τσιμπίδας 
(έπαγωγικόν) μέ περιοχήν μετρήσεως 7,5/30/75/300Χ \ν 1 

15. "Οργανον μετρήσεως συντελεστοϋ ισχύος τύπου 
τσιμπίδας (έπαγωγικόν) μέ περιοχήν μετρήσεως χωρ. 

0.1 .έπ. 0 1 

III ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

1. Πένσα άπλή μέ πλαστική χυτή μόνωση μήκους 190 

ΜΜ περίπου 12 

2. Ιΐλατιτσίμπιδο μέ πλαστική χυτή μόνωση μή¬ 
κους 170 ΜΜ περίπου 12 

3. Μυ τοτσίμπιδο μέ πλαστική χυτή μόνωση μήκους 

170 ΜΜ περίπου 12 

4. Πλαγιοκόπτης μέ πλαστική χυτή μόνωση μήκους 

170 ΜΜ περίπου 12 

5. Χατσαβίδι ηλεκτρολόγου δοκιμαστικόν μέ μονω¬ 

μένη λαβή καί πλαστική μόνωση στο μεταλλικό μέρος, 
μήκους 100 ΜΜ καί μέ πλάτος μύτης 4 ΜΜ (περίπου) 12 

6. Χατσαβίδι ήλεκτρολόγου μέ πλαστική χυτή μό¬ 

νωση, μέ μήκος λάμας 150 ΜΜ καί πλάτος μύτης 6 ΜΜ 
(περίπου) 12 

7. Χατσαβίδι ήλεκτρολόγου μέμονωμένη λαβή μήκους 

25 ΜΜ καί μέ πλάτος μύτης 10 ΜΜ (περίπου) 5 

8. Χατσαβίδι ήλεκτρολόγου μέ πλαστική χυτή μόνω¬ 
ση μικρού μεγέθους μέ πλάτος μύτης 3 ΜΜ περίπου 12 

9. Χατσαβίδι ήλεκτρολόγου μέ πλαστική χυτή μό¬ 

νωση βαρέως τύπου (μέ περαστή λάμα) μήκους 250 
ΜΜ καί μέ πλάτος μύτης 10 ΜΜ (περίπου) 5 

10. Σταυροκατσάβιδο μεσαίου μεγέθους μέ μονωμένη 

λαβή μήκους 80 ΜΜ περίπου . 5 


Τεμ. 


11. Σουβλί ισχυρόν 12 

12. Σουγιάς ήλεκτρολόγου 12 

13. Σφυρί πέννας τών 250 Ρ περίπου 12 

14. Σφυρί μπάλλας τών 500 Ρ περίπου 5 

15. Σιδηροπρίονο μέ ισχυρό σκελετό καί διπλή λάμα 2 

16. Ξυλοπρίονο 1 

17. Λίμα σιδηρουργού του μάτσου 2 

18. Αίμα μέσης κατεργασίας μία (1), πλατειά μία 

(1), στρογγυλή μία (1), ήμιστρογγυλή καί μία (1) 
τριγωνική. Σύνολον 4 

19. Ξυλόλιμα (ράσπα) 1 

20. Μέγγενη μικοή (Μεγγενοπούλα) μήκους 100 

ΜΜ περίπου 2 

21. Γκαζοντανάλια μήκους 250 ΜΜ περίπου 2 

22. Τσιμπίδα (χΚΙΚ μήκους 250 ΜΜ, περίπου 1 

23. Συρματοκόπτης μέ σούστα μήκους 140 ΜΜ 

περίπου 2 

24. Χλειδί Γαλλικό τών 10" 1 

25. Χλειδιά σωληνωτά σειρ. 1 

26. Χλειδιά ΑΕΕΕΝ σειρ. 1 

27. Ψαλίδι λευκοσιδηρουργοϋ μήκους 200 ΜΜ 

■ περίπου 1 

28. Δίμετρον μεταλλικόν 2 

29. Παχύμετρον τών 150 ΜΜ ακρίβειας 0, 1 ΜΜ 

άνοξείδωτον 1 

30. Γωνία τών 90° μέ μήκος ελάσματος 200 ΜΜ 1 

31. Διαβήτης χαράξεως 200 ΜΜ μέ έλατήριον 1 

32. Σημαδευτήρι 3 

33. Πόντα 80 ΜΜ 3 

34. Ρίγα χαλύβδινος τών 300 ΜΜ ανοξείδωτος 3 

35. Χυλλητήρι ήλεκτρικόν (αύτόματο) τών 310 

\¥/220 V 8 

36. Χολλητήρι ήλεκτρικό αύτόματο τών 125\¥/220ν 1 

37. Εργαλεία δΓ έγκατάστασιν σωληνώσεων έσωτ. 
ήλεκτρικών έγκαταστάσεων 

37.1 Νήμα στάθμης 1 

37.2 Ράμμα καί δοχεΐον μέ ώχοα 1 

37.3 Αλφάδι ξύλινο τών 400 ΜΜ μήκους 1 

. 37.4 Χαλέμι 3 

37.5 Βελόνι 3 

37.6 Μυστρί . 3 

37.7. Μαστρακάς του 1 ΧΡ 3 

37.8 Δοχεΐον γύψου - 2 

38. Σκάλα ξυλίνη τών 2,5 Μ περίπου 2 

39. Χουρμποτανάλιες τών 11 — 13, 5-16-23 ΜΜ 

άνά 1 

40. Χουρμπαδόροι χαλυθδοσωλήνων μέ καλούπια τών 
13,5 - 16 - 21 - 29 ΜΜ άνά 1 

41. Μέγγενη σωλήνων επί τρίποδος φορητή 1 

42. Βιδολόδοι χαλυβδοσωλήνων ήλεκτρικών έγκατα¬ 
στάσεων μέ πλάκες τών 13,5 — 16 — 21 ΜΜ. 2 

43. Σωληνοκόπτης 1 

44. Σωληνοκάβουρας διά σωλήνας μέχρι 2" 2 

45. Χαμινέτο βενζίνης 2 

46. Λαδικό· 2 

47. Ήλεκτροδράπανο φορητό μέ τσόκ 0+13 ΜΜ 

(μέ μιά σειρά τρυπάνια) 1 

48. Φραίζα ήλεκτρική φορητή διά λούκια είς τούς 

τοίχους 1 

49. Άτσαλίνα 3 

50. Εργαλεία στερεού σε ως καρφιών ΗΙΕΤΙ διά 
καρφιά. 

50.1 Μέ κεφαλήν καί μέ βόλτα 1 

50.2 Μέ βόλτα καί ροδέλλα 1 

50.3 Πού καρφώνονται μέ τήν βοήθεια φυσιγγίων 1 

51. Πέδιλα άναρριχήσεως έπί στήλων ζεύγος 1 

52. Ζώνη άναρριχήσεως έπί στήλων 1 

53. Χράνος πλαστικό 1 

54. Χειρόκτια ήλεκτρολόγου μονωμένα ζεύγος 1 

55. Χολλητήρι χάλκινο κοινό τών 500 Ρ περίπου 1 

56. Τανάλια κοινή τών 200 ΜΜ περίπου 2 
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IV. ΥΛΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

€ Ανάλογά, εις ποσότητα καί είδος, των προβλεπομένων, - - - ___ 

ύπδ τοϋ Άναλυτικοΰ προγράμματος, έργαστηριακών άσκή- α/ά Περιγραφή ΙΜαθηταί 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 
(Διά 25 μαθητάς) 

I. ΣΥΣΚΕΥΑΙ - ΜΗΧΑΝΑΙ 

1. Υαλίδι ελασμάτων πλάτους 800 + 1000 ηιπι Τεμ. 
περίπου { 


2. Γροχδς επιτραπέζιος, διπλός, ηλεκτροκίνητοί 630 
\ν περίπου 220 V 

3. Ήλεκτροδράπανον έπιτραπέζιον των 15 πππ μέ 
στροφάς 350 - 550 - 875 - 1500 στρ/ΜΙΝ. 

4. Μέγγεναι εφαρμοστού 

5. Ηλεκτρικός έπαγωγικός μετρητής δρομέων'ήλ. 
μηχανών (μαγνητικόν σκέλος) 

6. Μικρός έπιτραπέζιος τόρνος 

7. Ηλεκτροκίνητος περιελικτική μηχανή μέσης περι- 
°χής έφωδιασμένη μέ 1,2 ή 3 κεφαλάς τανύσεως μέχρι 
6" (150 ιηιη). Μεγίστη διάμετρος πηνίου 6" (150 πιπι). 
Μέγιστον μήκος τυλίγματος 9" (230 πππ). Περιοχή τοϋ 
σύρματος (δεκαδικά 0,030 + 0,003 καί 0,80 + 0,08 
παπί). Ταχύτητες περιελίξεως 1750-2350-3000 
στρ/ΜΙΝ ή 1350 - 1750 - 2350 στρ/ΜΙΝ. 

Διαστάσεις μηχανής 1,10 Μ X 0,60 Μ X 1,30 Μ. 
περίπου 

8. Ηλεκτροκίνητος περιελικτική μηχανή άνεξάρτητος 
τριών (3) κεφαλών. Μεγίστη διάμετρος πηνίου 3" (77 
πιπι). Μέγιστον μήκος τυλίγματος3" (77 ηιπι). Περιο¬ 
χή τοϋ σύρματος (δεκαδικά 0,016 + 0,001 ή 0,026 + 
0,0025 καί 0,4 + 0,03 πιπι ή 0,68 -4- 0,065). 

Τροφοδοτική άνέμη διαμέτρου 150 πιπι μέ κεφαλή 
τεντώσεως. Ταχύτητες περιελίξεως 1000-2000-4000 
στρ/ΜΙΝ. Διαστάσεις μηχανής 1,50 πι X 0,60 πϊ 1,50 
πι περίπου 

9. Δυναμοηλεκτρική μηχανή (δυναμό αυτοκινήτων) 
τών 6 V διπολική 

10. Δυναμοηλεκτρική μηχανή τών 12 V τετρα- 
πολική 

11. Μονοφασικός κινητήρ, τετραπολικός ισχύος 3/4 
ΗΡ, 1500 στρ/ΜΙΝ, 220 V η 110 V-220 V, 24 αύ- 
λάκων άνευ περιελίξεως. 

12. Μονοφασικός κινητήρ, διπολικός ΐσχΰος 3/4 ΗΡ, 
1500 στρ/ΜΙΝ, 220ν ή 110ν—220ν, 24 αύλάκων άνευ 
περιελίξεως 

13. Τριφασικός κινητήρ, διπολικός ΐσχΰος 2 ΗΡ, 
1500 στρ/ΜΙΝ, 220/380 V, 50 ΗΖ, 24 αύλάκων, βραχυ- 
κυκλωμένου δρομέως άνευ περιελίξεως 

14. Τριφασικός κινητήρ, τετραπολικός ΐσχΰος 2 ΗΡ, 
1500 στρ/ΜΙΝ 220/380 V, 50 ΗΖ, 24 αύλάκων, βρα- 
χυκυκλωμένου δρομέως άνευ περιελίξεως 

15. Τριφασικός κινητήρ, έξαπολικός ισχύος 2 ΗΡ, 
1500 στρ/ΜΙΝ 220/380 V 50 ΗΖ, 36 αύλάκων, 
βραχυκυκλωμένου δρομέως άνευ περιελίξεως 
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II. ΟΡΓΑΝΑ 


Αΐ αύταί ποσότητες καί τά αύτά είδη, τά όποια προδια¬ 
γράφονται εις τάς παραγράφους II. 1, II. 9, II 10 καί II 
13 τοϋ εργαστηρίου τών ήλεκτρικών εγκαταστάσεων καί 
οικιακών συσκευών. 


ΠΙ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

Αί αύταί ποσότητες καί τά αύτά είδη, τά όποια προδια¬ 
γράφονται εις τάς παραγράφους άπό III 1 εως III 36 καί 
III 47 τοϋ έργαστηρίου τών ήλεκτρικών έγκαταστάσεοιν 
καί οικιακών συσκευών. 


1 Μέγγεναι έφαρμοστηρίου 10 20 

2 Ρίναι (λίμαι) διαφόρων τύπων 40 80 

3 Σφυριά διαφόρων τύπων 10 20 

4 Σιδηροπρίονα 10 20 

5 Κοπίδια 10 20 

6 ΓΙένσαι 10 20 

7 Μυτοτσίμπιδα 10 20 

8 Πλαγιοκόπται 10 20 

9 Κατσαβίδια κοινά 10 20 

10 » δοκιμαστικά 10 20 

11 Ηλεκτρικά κολλητήρια 10 20 

12 Μικρόμετρα 3 5 

13 Παχύμετρα ' 10 20 

, 14 Διαβήται χαράξεως 10 20 

15 Γωνίαι 90° 10 20 

16 Ρίγαι χαλύβδιναι μέ κλίμακας άκμών 300ΜΜ 

_ κ*ί 12" 10 20 

17 Ρίγαι χαλύβδινοι μήκους 1Μ 1 2 

18 Γερμανικά κλειδιά καί ρυθμιζόμεναι σειραί 2 2 

19 Πολύμετρα κοινά 10 20 

20 Πολύμετρα άκριβείας (βαρέα όργανα μέ 

ακρίβεια περίπου 1%) 2 2 

21 Ταλαντωταί υψηλής συχνότητος μέ εξοδον 1 

βολτ 2 4 

22 Ταλαντωταί υψηλής συχνότητος κοινοί 10 10 

23 Ταλαντωταί χαμηλής συχνότητος κοινοί 3 5 

24 Ταλαντωταί χαμηλής συχνότητος μέ έξοδον 

4 βάττ . 1 2 

25 Ηλεκτρονικά βολτόμετρα κοινά 10 20 

26 Ηλεκτρονικά βολτόμετρα υψηλής συχνότητος 1 2 

27 Ηλεκτρονικά βολτόμετρα έναλλασσομένου 

ρεύματος 1 2 

28 Άμπερόμετρα έναλλασσομένου ρεύματος δια¬ 
φόρων κλιμάκων (ΙΜΑέωςδΑ) 12 24 

29 Άμπερόμετρα συνεχοΰς ρεύματος διαφόρων 

κλιμάκων (1ΜΑ εως ΙΑ) 12 24 

30 Βασικά όργανα μέ έ'νδειξιν μηδενός εις τό μέ¬ 
σον 5 10 

31 Γέφυραι άντιστάσεων ωμικών καί χωρητικών, 

κοιναί 1 2 

32 Γέφυραι άντιστάσεων χωρητικοτήτων καί αύ- 

τεπαγωγών (Κ, 0, Ε) ακρίβειας 1 1 

33 Λυχνιόμετρα (Ευρωπαϊκού καί Αμερικανι¬ 
κού τόπου) 1 2 

34 Παλμογράφοι περιοχής συχνοτήτων καί διά 

τήν ύπηρέτησιν δεκτών Τηλεοράσεως 7 12 

35 Τροφοδοτικά ρυθμιζομένων συνεχών τάσεων 
εξόδων καί μικρών έναλλασσομένων τάσεων διά 

τάς άνάγκας τών άσκήσεων 10 20 

36 Ραδιόφωνα διαφόρων τύπων άντιπροσωπευτικά 

όλων τών κυκλοφορούντων εις τό έμπόριον 8 12 

37 Δέκται τηλεοράσεως διαφόρων τύπων άντι- ’ 

προσωπευτικαί όλων τών τύπων τόϋ έμπορίου 8 12 

38 Κεραϊαι τηλεοράσεως 4 5 

39 Κλειστόν κύκλωμα τηλ/σεως 1 1 

40 Λυχνιόμετρον καθοδικών σιυλήνων (Λυχνιών 

εΐκόνος τηλ/σεως) 1 1 

41 Ηλεκτρονικός διακόπτης 1 1 

42 Ταλαντωταί ΕΜ καί Τν 7 13 

43 Δοκιμασταί Τρανζίστορς 2 3 

44 ΡΙΕΚ-ϋΡ (άπλοΰν, αύτόματον) 1 2 

45 Μαγνητόφωνα (άπλοΰν καί στερεοφωνικόν) 1 2 

46 Ένισχυτικά συγκροτήματα πλήρη (1 μέ λυ- '· 

χνίας καί 1 μέ τρανζίστορς) 1 2 

47 Μικρόφωνα (2 έξ έκάστου τών βασικών τύ¬ 
πων ) 8 8 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

Π ο σότης 

α/ά Περιγραφή Μονάς Διά 

μετρ, μαθητάς 

20 40 


48 Βαττόμετρα 3 _ 5 

49 Συχνόμερα 3 5 

50 Μετρηταί συν. 3 5 

51 Μετρητοί ήλεκτρικής ένεργείας 3 5 

52 Περιελικτική μηχανή πηνίων 1 1 

53 Ηλεκτρικόν τρυπάνι έπιτραπέζιον άθόρυβον 1 1 

54 Ήλεκτροκόλλησις μικρή 1 1 

55 Ήλεκτροπόντα μικρή 1 1 

56 Ηλεκτροκίνητος τροχός 1 1 

57 Ψαλίδι ποδοκίνητον ή χειροκίνητον διά λαμα¬ 
ρίνας πάχους μέχρι 1,5 χιλιοστού 1 1 

58 Στράτζα των 40 εκατοστών τουλάχιστον 1 1 

59 Ηλεκτροκίνητον χειροδράπανον 2 3 

60 Ηλεκτροκίνητον χειροψάλιδον 1 1 


61 Μία πλήρης σειρά έκ 40 τουλάχιστον ασκήσεων 
ώς τό σχετικόν βιβλίον το Ιδρύματος Εύγενί- 
δου (Εργαστηριακοί ασκήσεις Ήλεκρρολο- 
γίας) διά τό πρώτο έτος. 

62 Μία πλήρης σειρά έκ 50 έργαστηριακών άσκή- 
σεων τοϋ Β' έτους. 

63 Μία πλήρης σειρά έκ 50 έργαστηριακών άσκή- 
σεων τοϋ Γ' έτους. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 

Ποσότης 
Μονάς Διά 

α/ά Περιγραφή Μετρ. Μαθητάς 

20 40 

1 Σμυριδοτροχοί φορητοί ήλεκτροκί- 

νητοι Τεμ. 2 3 

2 Ψαλίς ελασμάτων χειροκίνητος μήκους 

λάμας τουλάχιστον 250 πιπι » 1 1 

3 Ήλεκτροδράπανα φορητά δύο ταχυ¬ 
τήτων διατρητίκής ίκανότητος 10 πνιπ » 1 2 

4 Συσκευαί κάμψεως υδροσωλήνων » 11 

5 Συμπιεσταί άνοικτοϋ τύπου διαφόρων 

μεγεθών » 4 8 

6 Μονάδες συμπυκνώσεως μέ συμ¬ 
πιεστήν ήμικλείστου τύπου. Οί συμ¬ 
πιεστοί θά φέρουν βαλβίδες έξυπηρε- 

τήσεως (δΕΗνίΟΕ). » 4 8 

7 Μονάδες συμπυκνώσεως μέ συμπιε¬ 
στήν κλειστού τύπου. Οί συμπιε¬ 
στοί θά φέρουν βαβλίδες έξυπηρε- 

τήσεως (8ΕΚνΐΟΕ). » 4 8 

8 Έξατμισταί βεβιασμένης κυκλοφο¬ 
ρίας άέρος άναλόγου ίκανότητος προς 

τάς άνωτέρω μονάδας συμπυκνώσεως η 8 16 

9 Διάφορα έτερα εΐδη έξατμιστών (τύπου 
πλάκας, σπειροειδεΐς καί έξατμ. μέ 

ηλεκτρικήν άποπάγωσιν κ.λπ.) » 2 4 

10 Διάφορα εξαρτήματα συμπιεστών 
(έμβολα, βαλβίδες μπιέλλες κ.λπ.) 

πρός έπίδειξιν Σειραί 2 4 

11 Οικιακόν ψυγεϊον 8 έως 10 ΡΤ3 (έν 

λειτουργία) Τεμ. 1 2 

12 Ψυκτικόν συγκρότημα οικιακού ψυ¬ 
γείου (έν λειτουργία) » 2 4 

13 Επαγγελματικά ψυγεία διαφόρων τύ¬ 
πων (έν λειτουργία) » 2 4 

14 Οικιακόν ψυγεϊον μέ ψυκτ. μηχανή 

δι’ άπορροφήσεως » 1 1 


Ποσότης 

α/ά Περιγραφή Μονάς Διά 

μετρ, μαθητάς 

20 40 

15 Ψύκτης ΰδατος μετά πίδακος ΰδατος 

(έν λειτουργία) Τεμ. 1 2 

16 Δίκτυον άεραγωγών πειραμάτων κλι- » 
ματισμοϋ, διαφόρων διατομών, φέρον 
καί ειδικά τεμάχια (καμπύλος, δια- 
στολάς, συστολάς κ.λπ.). Ό ώς άνω 
άεραγωγός θά φέρη θυρίδας λήψεως 
μετρήσεων καί θά περιλαμβάνη στοι¬ 
χεία ψύξεως καί θερμάνσεως διά τήν 
πραγματοποίησιν πειραμάτων ψυ¬ 
χρομετρίας. Θά συνδέεται δέ εις άνε- 
μιστήρα παροχής περίπου 2000 οΓηα, 

καί άναλόγου στατικής πιέσεως. » 11 

17 α) Κεντρική κλιματιστική μονάδα 

έφοδιασμένη μέ στοιχεία θερμού 
καί ψυχρού ΰδατος καί υγραντήρα » 11 

β) Κλιματιστική συσκευή παραθύ¬ 
ρου (θέρους) » 24 

γ) Κλιματιστική συσκευή τύπου 

ΒΡΕΙΤΕ 8Υ8ΤΕΜ » 2 4 

δ) Κλιματιστική συσκευή χειμώ- 

νος-θέρους (ΗΕΑΤ ΡΕΙΜΡ) » 1 1 

18 'Τδρόψυκτος ψύκτης ΰδατος κεντρ. 
κλιματιστικής έγκαταστάσεως (ΟΗΙΕ- 

ΕΕΒ) πλήρης έν λειτουργία » 11 

19 Πύργος ψύξεως βεβιασμένης κυκλο¬ 
φορίας άέρος πλήρης έν λειτουργία » 11 

— Λέβης παραγωγής θερμού ΰδατος 

μετά καυστήρος καί λοιπών έξαρτη- 

μάτων αυτοματισμού » 1 1 

20 Συμπυκνωτής δΓ έξατμίσεως ΰδα¬ 
τος (ΕνΑΡΟΒΗΤίνΕ ΟΟΝϋΕΝ- 

8ΕΚ) » 1 1 

21 Τοπικαί κλιματιστικαί συσκευαί 

άνεμιστήρος στοιχείου (ΕΑΝ - ΟΟΙΕ 

ΕΓΝΙΤ3) » 2 4 

22 'Τδρόψυκτος αυτόνομη κλιματιστική 
μονάς πλήρης, έν λειτουργία (8ΙΝ- 

ΟΕΕ ΡΑΟΚΑΟΕ ΙΙΝΙΤ) » 11 

23 Στόμια προσαγωγής καί απαγωγής 

άέρος διαφόρων τύπων καί μεγεθών » 10 20 

24 α) Καταγραφικόν δργανον σχετικής 

υγρασίας » 1 1 

β) "Οργανα ένδείξεως, υγρασίας 

φόρων τύπων » 3 7 

25 Καταγραφικόν θερμόμετρου πλήρες » 11 

26 α) Κεκλιμμένον μανόμετρον μετά σω- 

λήνος ΡΙΤΟΤ » 12 

β) Ανεμόμετρα (ταχύμετρα άέρος) » 3 7 

27 Ψυχρόμετρου (θερμόμετρου ξηρού 

- υγρού βολβού) » 5 10 

28 Αντλία κενού πλήρης έν λειτουργία » 2 4 

29 Ψυχρομετρικοί χάρται μετρικού καί 

Άγγλοσαξωνικοΰ συστήματος » 10 20 

30 Εποπτικά σχέδια έξαρτημάτων ψύ¬ 
ξεως καί κλιματισμού (τομαί συμπιε¬ 
στών, βαλβίδων κ.λπ.) 

31 Αύτόματος έκτονωτική βαλβίς (στα¬ 
θερός πιέσεως) » 10 20 

Θερμοστατικαί έκτονωτικαί βαλ¬ 
βίδες (σταθερής ΰπερθερμάνσεως) » 10 20 

32 Έκτονωτικαί βαβλίδες μέ πλωτήρα 

στή χαμηλή πίεση » 2 4 
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ΕΡΓΛΣΤΗΡΙΟΝ ΕΥΚΤΙΚΩΝ 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 


α/ά 


Π 


ε ρ ι γ ρ α φ ή 


Ποσότης 
Μονάς Διά 
μετρ, μαθητάς 
20 40 


(πιεζοστάται) ύψη - 
(πιεζοστάται) δίδυ - 


33 Έκτονωτοκαί βαλβίδες μέ πλωτήρα 

στην υψηλή πίεση Τεμ. 

34 Χειροκίνητοι έκτονωτικαί βαλβίδες » 

35 Ήλεκτρομαγνητικές βαλβίδες δια¬ 
φόρων μεγεθών » 

36 Βαλβίδες δύο θερμοκρασιών » 

37 Τρίοδοι βάναι ΟΝ - ΟΡΕ » 

38 » » προοδευτικής λειτουρ¬ 
γίας » 

39 ΓΙιεζοστατική βαλβίς ρυθμίσεως 

ΰδατος ύδροψύκτων συμπυκνωτών » 

40 Έναλλάκται θερμότητος » 

41 Θερμοστάται ψυκτ. θαλάμων επαγ¬ 
γελματικού τύπου » 

42 Θερμοστάται οικιακών ψυγείων » 

43 Θερμοστάται κλιματιζομένων χώρων » 

44 Πυροστάτης πλήρης εν λειτουργία » . 

45 Πρεσσοστάται (πιεζοστάται) χαμη¬ 
λής πιέσεως 

46 Πρεσσοστάται 
λής πιέσεως 

47 Πρεσσοστάται 
μοι (ΟϋΑΕ) 

48 Φίλτρα υγρασίας λυόμενα 

49 » » μή λυόμενα (ΡΙΧ) 

50 Χαράκται (σημαδευτήρια) 

51 Γίόνται κοιναί 

52 Ρίγαι ανοξείδωτοι 300 πηπ 

53 » » ΙΟΟΟπιιη 

54 Γωνίαι 90° μετά πέλματος 150 X 
ΙΟΟιηιη 

55 Γωνίαι ρυθμιζόμεναι μετά μοιρο¬ 
γνωμονίου 

56 Σειρά μεταλλικών γραμμάτων 

57 Μοιρογνωμόνια μεταλλικά 

58 Σειρά μεταλ. άριθμών 

59 Πλάκες έφαρμογής 400 X δΟΟπιπι 
ή Φ τών 400 πιγπ 

60 Μεταλλοπρίονα 12” κοινά 

61 Λάμες μεταλλοπριόνου 12” μέ δια¬ 
φόρου πυκνότητος όδόντων 

62 ΓΙαχύμετρα ανοξείδωτα ΙδΟιηπι 
ακρίβειας 1/20 γπγπ 

63 Μικρόμετρα, σειρά μετρικού συστή¬ 
ματος 0 - 25 εως 125 - 150 ιηπι 

’ 64 Μικρόμετρα Άγγλοσαξωνικοϋ συστή¬ 
ματος 0-1 

65 Κοπίδια πλατιά 120 X 20 παπί 

66 Σταυροκόπιδα 120 πιπι 

67 Ζουμπάδες κωνικοί (εις σειράς τών 

«*) ■ - , , 

68 Ζουμπάδες παράλληλοι (εις σειράς 

τών έξ) 

69 Πένσαι 8” μέ μονωτική λαβή^ 

70 Μυτοτσίμπιδα 6” μέ μονωτική λαβή 

71 Κόπται συρμάτων 

72 Διαβήται χαράξεως μέ έλατήριον 

73 Κουμπάσα έξωτερ. διαστάσεων 

74 » έσωτερ. διαστάσεων 

75 Λαδικά 1/4 ΕΤ 

76 Αλφάδια μεταλλικά 300 ιπγπ 

77 Σπά τουλαι κοιναί 


2 4 

10 20 

5 10 
2 4 

1 2 


3 

5 

5 


5 10 

5 10 
3 5 
1 1 

5 10 
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α/ά 


Περιγραφή 


Ποσότης 
Μονάς Διά 
μετρ, μαθητάς 
20 40 


5 

10 

2 

1 


78 Σπειροτόμοι (κολαοϋζα) μετρικού 
συστήματος 2 — 6 Γηπι άνά 0,5 πιπι 
καί 7-12 άνά 1 πιιη σειρά 3 Τεμ. Σειραί 

79 Σειρά σπειροτόμων μετρικού συστή¬ 

ματος άπό 5 ιηιη έως 12 ηηιη άνά 
1 ΐϊίΐη (σειραί τριών τεμαχίων) » 

80 Σειρά σπειροτόμων ννΗΙΤΙίννΟΚΤΗ 

(σειραί τριών τεμαχίων) 
α) 1/8”, 5/32”, 3/16", 1/32” άνά τεμ. 
β) 1/4", 5/16”, 3/8", 7/16” » » 

γ) 1/2", 9/16", 5/8” άνά τεμάχιον 
δ) 3/4", 7/8”, 1” άνά τεμάχιον 

81 Βιδολόγοι μονόπασοι μετρικού συ¬ 

στήματος καλύπτοντες τάς άνωτέρω 
σειράς σπειροτόμων μετρικού συστή¬ 
ματος (δΓ έκάστην σειράν) » 

82 Βιδολόγοι \ΥΗΙΤΗ \\ΌΚΤΗ καλύ¬ 

πτοντες τάς άνωτέρω σειράς σπειροτό- 
μων \ΥΗΙΤΗ \νθΚΤΗ (δι’έκάστην 
σειράν) » 

83 Σπειρόμετρα μετρικού συστήματος » 

84 Σπειρόμετρα Άγγλοσαξωνικοϋ συ¬ 
στήματος » 

85 Μανέλλαι διά τούς άνωτέρω άναφερο- 
μένους βιδολόγους (Σειραί Νο. I, II, III) » 

86 Μανέλλαι ρυθμιζόμεναι διά τούς άνω¬ 

τέρω άναφερομένους βιδολόγους (Σει- 
ραί Νο. I, II, III) >> 

87 Γκαζοτανάλιες Τεμ. 

88 Σωληνοκάβουρες 1/2" έως 1" » 

89 Σωληνοκάβουρες 1” Ιως 2" , » 

90 Κλειδιά γερμανικά μετρικού συστήμα¬ 
τος έως 32 γπιτι Σειραί 

Κλειδιά γερμανικά Άγγλοσαξωνικοϋ 
συστήματος έως 1" » 

91 Κλειδιά γαλλικά 4”, 6" καί 8” άνά 

μέγεθος Τεμ. 

92 Κλειδιά ΑΕΕΕΝ 8-12 πιιη άνά 1 

τηϊη σειραί τών 9 τεμαχίων Σειραί 

93 Καρυδάκια μετρικά (σειράπλήρης) _ » 

94 » Άγγλοσαξωνικοϋ (σειρά 

πλήρης) » 

95 Κλειδιά κατσαβίδια (σειρά 9 τεμαχ.) 

96 Μανέλλαι άρθρωταί 1/2” 

97 » τοϋ 1/2” 

98 Προεκτάσεις 1/2" X 10" 

99 Καστάνιες (κρίκοι) 

100 Ξύστρες έφαομοστοϋ τριγωνικές 

101 » » πλατιές 250 ηιπ» » 

102 Μέγγεναι εφαρμοστού μήκους σταγό¬ 
νων 100 πιχη » 

103 Κοχλιοστροφιά νάνοι >> 

104 » πλ.άτους 4, 5, 6, 7, 8, 

10 πιιη σειραί Σειραί 

105 Κοχλιοστροφιά ΡΗΙΕΒΙΡ8 διαφόρων 

μεγεθών 

106 Κοχλιοστροφιά Καρυδιών 5/16” 

107 » » 3/8" 

108 Σωληνομέγγεναι έπί τρίποδος 

109 Μετροταινίαι πλαστικαί τών 20 πι 

» μεταλλικαί τών 2 πι 

110 Σειρά 4 τουλάχιστον Ίλατηρίων κάμ¬ 
ψεως χαλκό σωλήνων άπο 1 /4" - 5/8" Σειραί 5 


» 

Τεμ 

» 

» 

» 

» 


Τεμ. 
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Ποσότης 

α/ά Περιγραφή Μονάς Διά 

μετρ, μαθητάς 

20 40 

ΤΙ 1 Σειρά έκχειλωτικών χαλκοσωλήνων 

άπο 1/4" - 5/8” Σειρά! 5 10 

112 Σειρά έκτονωτικών χαλκοσωλήνων 

(τύπου ζουμπά) άπό 1/4" - 5/8" » 5 10 

113 Κόπται χαλκοσωλήνων 1/4" - 1/2" » 15 30 

114 Συσκευαι κάμψεως χαλκοσωλήνων 

(χειρος) 1/4', 1/2” » 15 30 

115 Συσκευαι κάμψεως χαλκοσωλήνων 

μετά βάσεως 1/4'-5/8” » 2 4 

116 Καμινέτα βενζίνης 1/2 1.1 Σειρά! 5 10 

117 Συγκολλητήρες ηλεκτρικό! 200 \Υ » 4 8 

118 Καστάνιες χειρισμού βαλβίδων συμπιεστού» 10 20 

119 Ξύστρες καθαρισμού άκρων χαλκοσω¬ 
λήνων (βαρελάκια) » 8 15 

120 Πένσαι στεγανοποιήσεως χαλκοσωλ. » 5 10 

121 Κάσσα μανομέτρων χαμηλής Υψηλής 

πλήρης » 10 20 

122 Ελαστικό! σωλήνες μανομέτρων 3 

χρωμάτων άνά χρώμα » 10 20 

123 Φιάλαι μεταγγίσεως ψυκτικού χαλύ¬ 
βδινοι » · 5 10 

124 Φιάλαι μεταγγίσεως ψυκτικού δια¬ 
φανείς » 2 4 

125 Συσκευα! άνιχνεύσεως διαρροών (ΗΑ- 

ΕΙϋΕ) πλήρεις » 5 10 

126 Συσκευα! άνιχνεύσεως διαρροών ή- 

λεκτρικαί » 1 1 

127 Ζυγός 10 ΚΟΚ » 1 2 

128 Θερμόμετρα ψυκτικού τσέπης - 20 

2ως 50°0 Τεμ. 20 40 

129 Θερμόμετρα περιβάλλοντος (τοίχου) 

0 - 50°Θ » 5 10 

130 Ηλεκτρικό! κινητήρες μονοφασικοί 
χρησιμοποιούμενοι σέ συμπιεστάς ά- 

νοικτοϋτύπου (ένλειτουργία) » 5 10 

131 Ηλεκτρικοί κινητήρες τριφασικό! 

βραχυκυκλωμένου δρομέως » 3 6 

132 Αντιστάσεις διάφοροι, κατάλληλοι γιά 
τήν εκτέλεση ήλεκτρ. συνδεσμολογιών 

κα! μετρήσεων » 8 15 

133 Πηνία αύτεπαγωγής διάφορα, κατάλ¬ 

ληλα διά τήν έκτέλεσιν άσκήσεων συν¬ 
δεσμολογίας και μετρήσεων » 8 15 

134 Πυκνωτα! ήλεκτρολυτικο! κα! ελαίου 

διαφόρων χωρητικοτήτων » 8 15 

135 Ρελα! έντάσεως διαφόρων τύπων κα! 

μεγεθών » 10 20 

136 Ρελα! τάσεως διαφόρων τύπων καί με¬ 
γεθών » 5 10 

137 Ρελα! θερμικά (ΗΟΤ \νΐΚΕ) διάφορα » 2 4 

138 Θερμικά προστασίας (ΚΕΙΧΟΝ) δια¬ 
φόρων μεγεθών » 10 20 

139 Διακόπται Άστέρος - τριγώνου » 2 4 

140 Διακόπται μονοπολικοί μαχαιρωτο! » 2 · 6 

141 » τριπολικο! μαχαιρωτο! » 2 6 

142 » » ΡΑΟΟ » . 3 7 

143 Τριφασικοί ρελα! άέρος μέ σύστημα 

ύπερεκτάσεως κα! έλλείψεως τάσεως » 5 10 

144 Ηλεκτρικός πίναξ φωτισμού μονοφα¬ 
σικός δύο τουλάχιστον γραμμών » 4 8 

145 Ηλεκτρικός πίναξ κινήσεως τριφασι¬ 
κός, δύο τουλάχιστον γραμμών » 2 6 


Ποσότης 

α/ά Περιγραφή Μονάς Διά 

μετρ, μαθητάς 

20 40 

146 Διάφορα είδη σωλήνων (δειγματολόγιον) 
άναλόγως τών μαθητών 

147 Διάφορα εΐδη ηλεκτρικών άγωγών ά¬ 
ναλόγως τού άριθμοΰ τών μαθητών 

148 Άμπερόμετρα συνεχούς κα! έναλλασ. 

ρεύματος Τεμ. 8 16 

149 βολτόμετρα συνεχούς καί έναλλασ. 

ρεύματος » 8 16 

150 Πολύμετρα (Α.ν.Ω. ) » 3 6 

151 Άμπερόμετρα τύπου τσιμπίδας » 3 7 

152 "Οργανο μετρήσεως ισχύος (Βαττό- 

μετρο) μονοφασικό ' ») 3 7 

153 "Οργανο μετρήσεως ισχύος (Βαττό- 

μετρο) τριφασικό » 2 4 

154 "Οργανο μετρήσεως ήλεκτρ. ένεργείας 

(γνώμων) » 2 4 

155 "Οργανο μετρήσεως συχνότητος » 2 4 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟΤ 

Λύκειο Σχολή 
Μαθη- Μαθη- 

α/ά Όνομασία είδους Μονάς τα! τα! 

Μετρ. 20 40 20 40 

1 Πάγκοι έφαρμογής τεσσάρων 
μέγγενών διαστ. 80 X 300 X 

85 οιη ύψος. Τεμ. 5 10 5 10 

2 Μέγγεναι εφαρμοστού χαλύ- 
βδιναι μήκους σιάγόνων 100 

πιπι περίπου » 20 40 20 40 

3 Μέγγενη σιδηρουργού μέ ού- 

ρά μήκος σιαγόνων 12-15 ο Γη. » 1111 

4 Μέγγεναι δραπάνων περιστρε¬ 
φόμενες μήκους σιαγόνων 100- 

150 πιπι. » 3 7 3 7 

5 Πάγκοι διά χάραξιν 200 X 80 

πιπι ύψους 85 οιη (περίπου). » 12 12 

6 Πλάκες έφαρμογής φορητά! 

400 X 400 πππ και Φ 400 πιπι 

περίπου. » 4 8 4 8 

7 ■ Ήλεκτροδράπανα έπιτραπέ- 

ζια διά τρυπάνια 0-13 πιπτ. » 2 4 2 4 

8 Ήλεκτροδράπανον χειρος 0 - 

13 πππ. » 1111 

9 Σιδηροπρίονον (ηλεκτροκίνη¬ 
τον παλινδρομικόν μηχανικόν). » 12 12 

10 Πλάνη δλκωτή διαδρομής 300 

- 350 πιπι μετά παρελκομέ¬ 
νων. » 2 2 11 

11 Σμυριδοτροχός ήλεκτροκίνη- 

τος δίδυμος έπ! σταθεράς βά¬ 
σεως Φ150-200 πιπι. » 12 12 

12 Διαμάντι τροχίσματος σμυρι- 

δοτροχών. » 1111 

13 Μεταλλοψαλίδα χειρος μέσου 

μεγέθους. » 2 2 2 2 

14Άκμονες (άμόνια) 60-80 &£. » 12 12 

15 Βιδολόγοι άγγλικο'ι ΒδΥΥ 1/4" » 2 4 2 4 

» » » 5/16" » 2 4 2 4 

» » » 3/8" » 2 4 2 4 

» » » 1/3" » 2 4 2 4 
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α/ά Όνομασία είδους 


Λύκειο Σχολή 
Μονάς Μαθηταί Μαθηταί 
μετρ. 20 40 20 40 


α/ά Όνομασία Είδους 


Λύκειο Σχολή 
Μαθη- Μαθη- 
Μονάς ται ταΐ 
Μετρ. 20 40 20 40 


16 Βιδολόγοι σωλήνων 3/8" 

Τεμ. 

5 

10 

17 » » 1/2" 

18 » » 3/4" 

» 

5 

10 

» 

5 

10 

19 Βιδολόγοι Γαλλικοί 5, 6, 

7/8, 10, 12, 14 ΜΜ. Σειραί 

3 

6 

20 Κολαοϋζα άγγλικά Βδ \Υ 1/4" 

» 

2 

4 

21 » » » 5/16" 

» 

2 

4 

22 » » » 3/8" 

)> 

2 

4 

23 » » » 1/2" 

» 

. 2 

4 

24 » » (Σωλ.) 3/8" 

» 

2 

2 

25 » » » 1/2" 

26 » » » 3/4" 

» 

2 

2 

» 

2 

2 

27 

» 

2 

2 

28 Κολαούζα Γαλλικά 5, 6, 7, 8, 
10, 12, 14 ΜΜ. 

» 

4 

8 

29 Μανέλλες Βιδολόγων Φ 20 ΜΜ 

Τεμ. 

2 

4 

30 » » Φ 25 ΜΜ 

» 

5 

10 

31 >» » Φ32ΜΜ 

» 

2 

4 

32 » » Φ38ΜΜ 


10 

15 

33 » » Φ 45 ΜΜ 

» 

2 

4 

34 » Κολαούζων Νο 0 

» 

5 

10 

35 » » Νο 1 

» 

10 

15 

36 » » Νο 2 

» 

10 

15 

37 » » Νο.3 

)) 

5 

5 

38 » » Νο 4 

» 

5 

5 

39 Μανέλλες Βιδοσωλήνων 1/2, 3/8 

3/4. Σειραί 

5 

10 

40 Κουμπάσα εσωτερικά - έξω- 
τερικά. 

» 

20 

40 

41 Μονοπόδαρα κουμπάσα. 

» 

20 

40 

42 Διαβήται χαράξεως ρυθμιζό- 
μενοι άνοίγματος 100 + 150 
ΜΜ. 

» 

10 

20 

43 Γωνίαι εφαρμογής 90° 100 X 
150 ΜΜ. 

» 

10 

20 

44 Φαλτσογωνίαι μετά μοιρογνω¬ 
μονίου ρυθμιζόμεναι. 

» 

2 

4 

45 Σημαδευτηρια χαλύβδινα. 

» 

20 

40 

46 Πόντες πάγκου Φ 10 ΜΜ (ε¬ 
φαρμοστού). 

Τεμ. 

20 

40 

47 Ρίγες ανοξείδωτες 30 ΟΜ 

» 

20 

40 

48 » » 100 ΟΜ 

» 

2 

2 

49 Κοπίδια πλατειά 120 ΜΜ 
κοινά. 

» 

10 

20 

50 Σταυροκόπιδα 120 ΜΜ κοινά. 

» 

10 

20 

51 Ζουμπάδες 100 ΜΜ καί Φ 10 
ΜΜ. 

» 

10 

20 

52 Ξύστρες πλατειές 250 ΜΜ. 

» 

5 

10 

53 » τρίγωνες 250 ΜΜ. 

54 Σιδηροπρίονα 12" κοινά. 

55 Σφυριά μπάλας 300 ΟΒ. 

» 

5 

10 

μ 

20 

40 

» 

20 

40 

56 » » 500 ΟΚ. 

» 

5 

10 

57 » » 1000 ΟΒ 

» 

2 

3 

58 » πέννας 300 ΟΒ 

» 

5 

10 

59 » » 500 ΟΒ. 

. » 

5 

10 

60 » » 1000 ΟΒ. 

)> 

2 

3 

61 Κλειδιά Γερμανικά 6 + 32 ΜΜΣειραί 

1 

1 

62 » Γαλλικά 8" 

Τεμ. 

2 

2 

63 Σωληνοκάβουρες 10". 

» 

2 

3 

64 Κατσαβίδια 4, 5, 6, 7, 8, 10. ' 

Σειραί 

1 

1 

65 Πένσαι 8" χαλύβδιναι. 1 

Τεμ. 

3 

3 

66 Κόπται συρμάτων δυνατότη- 
τος κοπής μέχρι 4 ΜΜ. 

» 

2 

2 


5 

10 

67 Δίμετρα άλουμινίου. 


Τεμ. 

5 

10 

68 Λαδικά 250 ΟΒ 


)) 

5 

10 

69 Λαδάκονον 50 X 200 χιλ. 

» 



70 Τρυπάνια άέρος 4 

ΜΜ. 

» 

3 

6 

71 


» » 5 

ΜΜ. 

)) 

2 

4 

72 


» » 5,5 

ΜΜ. 

» * 

2 

4 

73 


» >» 6 

ΜΜ. 

» 

2 

4 

74 


» » 7 

ΜΜ. 

» 

2 

4 

75 


» » 8 

ΜΜ. 

)) 

2 

2 

76 


» » 8,5 

ΜΜ. 

)) 

2 

2 

77 


» » 9 

ΜΜ. 

)) 

2 

2 

78 


» » 10 

ΜΜ. 

)) 

2 

2 

79 


» » 10,5 

ΜΜ. 

» 



80 


» » 11 

ΜΜ. 

» 

4 

8 

81 


»> » 11,5 

ΜΜ. 

)) 

2 

4 

82 


» » 12 

ΜΜ. 

» 

5 

10 

83 


» » 13 

ΜΜ. 

» 

2 

4 

84 Γλύφανα (’Λλεζουάρ) σταθερό 

Σειραί 

10 

15 

Γ 

> + 

12 ΜΜ. 


2 

4 

85 * 

Ομματογιάλια λευκά. 

Τεμ. 

5 

10 

86 Λίμι 

:ς πλατειές ξεχοδ. 10 . 

» 

10 

15 

87 

)) 

μεσαίας κατεργ. 10". 

» 

10 

15 

88 

» 

λεπτής » 

10". 


5 

5 

89 

)) 

μέσης » 

8". 

» 

5 

5 

90 

» 

» » 

6". 

» 



91 

» 

ήμιστρογγ. ξενοδ. 10". 

» 

5 

10 

92 

» 

» μέσης 10". 

» 



93 

)) 

)) 

>. 8". 

» 

20 

20 

40 

40 

94 

95 

» 

)) 

» » 6 . 
στρογγυλές ξεχοδ. 10". 

» 

96 

)) 

» μέσ. κατεργ.. 8" 

. » 



97 

)) 

» λεπ. » 6". 

» 

10 

20 

98 

)) 

τρίγ. ξεχοδρισμ. 10". 

» 

99 

» 

» μέσ. κατεργ. 8". 

» 

10 

20 

100 

)) 

» λεπ. κατεργ. 8". 

» 


101 

» 

τετρ. ξεχοδρ. 

10". 

)) 



102 

» 

» μέσ. κατεργ. 8 . 

» 

2 

4 

103 

)) 

» » 

»> 6". 

» 

20 

40 

104 

» 

μαχαιρ. μέσ. : 

κατεργ. 10 

1 / 

)) 

105 

» 

» » 

» 8" 

)) 


106 Χειοολαβές λιμών πλαστικές 
20 40 διά' λίμες 8 " + 10 ". ^ » 

20 40 107 Χειρολαβές διά λίμας 6 " 

2 2 (Πλαστ.). , >» 

108 Λάμες σιδηροπριόνων 12" δι- 

1Λ 90 πλές ( κοινέ ^· ” 

1 109 Λάμες σιδηροπριόνων 12 

10 20 μονές (άέρος) » 

110 Συρματόβουρτσες λιμών 

^0 20 (καθαρισμού) , » 

111 Λίμες μάτσου (εις μάτσα 

5 10 τών 3 λιμών) Μάτσα 

5 10 112 Παχύμετρα Βερνιέρου 150 

20 40 ΜΜ άναξείδωτα Γεμ. 

^ί? 4 ® 113 'Τψομετρικός χαράκτης 

5 1 ο κοινός » 

2 114 Υψομετρικός χαράκτης 

“ μετά βερνιέρου » 

™ 115 Μικρόμετρα 0-25ΜΜ >» 

2 γ 116 » 25—50ΜΜ » 

}. 117 Σφυριά πλαστικά τών 5 00§γ. » 

2 4 118 Γράμματα μικρά 5ΜΜ Σειραί 

2 ~ 119 » μεγάλα 7ΜΜ » 

* 4 120 Αριθμοί μικροί 5ΜΜ » 

3 3 121 » μεγάλοι 7ΜΜ » 

122 Μεταλλικές ντουλάπες έρ- 

2 2 γαλείων ,Τεμ. 


2 

2 

2 

2 

10 

20 

10 

20 

1 

2 

1 

2 

10 

15 

10 

15 

10 

20 

10 

20 

10 

15 

10 

15 

10 

20 

10 

20 

10 

15 

10 

15 

10 

20 

10 

20 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

15 

5 

15 

5 

10 

5 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

■ 5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

5 

10 

1 

2 

1 

2 

5 

15 

5 

15 

20 

40 

20 

40 

20 

40 

20 

40 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

20 

40 

20 

40 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

20 

40 

20 

40 

10 

20 

ΙΟ 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

. 20 

5 

15 

5 

15 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

5 

15 

.5 

15 

5 

15 

5 

15 

200 

400 

200 400 

50 

150 

50 

150 

100 

200 

100 200 

.10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

5 

10 

5 

10 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

5 

10 

5 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

, 1 

1 

1 

2 

4 

2 

4 
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Λύκειο Σχολή 

α/« , . Περιγραφή Μαθηταί Μαθηταί α/ά Περιγραφή 

20 40 20 40 


Λύκειο Σχολή 
Μαθηταί Μαθηταί 
20 40 20 40 


1 Τόρνος αυτόματος μέ κιβώ- 
τιον ταχυτήτων δι’ οδοντω¬ 
τών τροχών καί σύστημα 
ΝΟΗΤΟΝ μήκους κέντρων 
500 + 750ΜΜ 

2 Τόρνος ώς άνω μέ γονατιά 
μήκους κέντρων 750 — 
1000ΜΜ 

3 Τόρνος Ρεβόλβερ ήμιαυτό- 
ματος διαμέτρου οπής 16ΜΜ 

4 Φρέζα υΝίνΕΚδΑΕ ορι¬ 
ζόντια μήκους διαδρομής δια- 
μήκους τραπέζης 750ΜΜ πε¬ 
ρίπου 

5 Πλάνες όλκωτές διαδρομής 
350 + 500ΜΜ 

6 Γραναζοκόπτης έλαφροϋ τύ¬ 
που . 

7 Πριονοκορδέλλα μετάλλων 
(ΟΟϋΕΕ) μέ δυνατότητα 
τοποθετήσεως περιστροφικής 
λίμας 

8 Μηχανικό πριόνι (παλιν¬ 
δρομικό) έλαφροϋ τύπου 

9 Δράπανο άκτινωτό (ΚΑ¬ 
Ώ ΙΑΕ) έλαφροϋ τύπου 

10 Δράπανο κολώνας μέ αυτο¬ 
μάτους προώσεις 25ΜΜ πε¬ 
ρίπου 

11 Επιτραπέζιο δράπανο έως 

13ΜΜ 

12 Πρέσσα 10 

13 Λειαντική μηχανή επιπέδων 
επιφανειών έλαφροϋ τύπου 

14 Τροχιστικόν τρυπανιών καί 
έργαλείων τόρνου 

15 Σμυριδοτροχός έργαλείων 
διπλός μετά βάσεως 
Μανέλλες έργαλείων τόρνου : 

16 ίσιες 6x6 ΜΜ 

17 ίσιες 8 X 8ΜΜ 

Μανέλλες έργαλείων τόρνου 

18 ίσιες 10 X 10 ΜΜ 

19 δεξιές 6 χ 6ΜΜ 

20 δεξιές '8 X 8ΜΜ 

21 δεξιές 10 X 10ΜΜ 

22 άριστερ. 6 X 6ΜΜ 

23 άριστερές 8 X 8ΜΜ 

24 άριστερές 10 X 10ΜΜ 

25 ίσιες 16 X 3ΜΜ 

26 οπής (διάφορες) 5 X 5ΜΜ 

27 Εργαλεία τόρνου των ανω¬ 
τέρω μανελλών, άνά δύο (2) 
τεμάχια δι’ έκαστον τύπον 
Μανέλλας 

28 Ρικνωτές έπί μανέλλας (ρο¬ 
ζέτες) ίσιες, λοξές καί δι¬ 
πλές άνά Ινα (1) τεμάχιον 
δι’ έκαστον τύπον μανέλλας 

29 Κουμπάσα εξωτερικά μετ’ 
έλατηρίου τών 150 ΜΜ 

30 Όμοίως ώς άνω έσωτερικά 

31 » » » μονοπόδαρα 


Τεμ. 

3 

6 

3 

6 

» 

1 

1 

1 

1 

» 

1 

1 

- 

- 

» 

1 

2 

1 

2 

» 

1 

2 

1 

2 

» 

1 

1 

- 

- 

» 

1 

1 

1 

1 

» 

1 

1 

1 

1 


1 

1 


- 

» 

2 

3 

2 

3 

» 

2 

3 

2 

3 


1 

1 

1 

1 

» 

1 

1 

1 

1 

» 

1 

1 

1 

1 

» 

2 

4 

2 

4 

» 

3 

6 

3 

6 

» 

3 

6 

3 

6 

Τεμ. 

2 

4 

2 

4 

» 

3 

6 

3 

6 

» 

2 

4 

2 

4 

» 

2 

4 

2 

4 

» 

3 

6 

3 

6 

» 

3 

6 

3 

6 

» 

2 

4 

2 

4 

» 

3 

6 

3 

6 

» 

6 

10 

6 

10 

» 

12 

24 

12 

24 

» 

5 

10 

5 

10 


5 

10 

5 

10 

» 

5 

10 

5 

10 

» 

5 

10 

5 

10 


32 Παχύτερα ανοξείδωτα τών 



150ΜΜ 

τεμ. 

33 

» 300ΜΜ 

Μικρόμετρα : 

» 

34 

0 + 25ΜΜ εξωτερικά 

» 

35 

25 + 50ΜΜ » 

» 

36 

50 + 75ΜΜ » 

» 

37 

75 + 100ΜΜ » 

» 

38 

30 + 100ΜΜ σειρά έσωτερ. 

Σειρά 

39 

0+100ΜΜ σειρά βάθους 

0 + 1ΜΜ έξωτερικά 

)) 

40 

» 

41 

0 + 25ΜΜ μέ βερνιέρο 



έξωτ. 

Τεμ. 

42 Έλεγκτήρες ρυθμιζόμενοι 



10—100ΜΜ έξ. 

Σειρά 


43 Έλεγκτήρες σταθεροί 20 — 
60ΜΜ έξωτ. (διάφοροι) 3 

τεμ. Τεμ. 

44 Έλεγκτήρες σταθεροί 1/2” 

+ 1” σπειρωμάτων έξωτε- 
ρικοί 2 τεμ. Σειρά 

45 Έλεγκτήρες σταθεροί 1/2” 

+ 1” σπειρωμάτων έσωτε- 
ρικοί 2 τεμ. » 

46 Έλεγκτήρες σταθεροί 12 + 
25ΜΜ σπειρωμάτων έξω- 

τερικοί 2 τεμ. » 

47 Έλεγκτήρες σταθεροί 12 + 

25ΜΜ σπειρωμάτων έσωτε- 
ρικοί 2 τεμ. » 

48 Πρότυπα πλακίδια (ίΟΗΑΝ- 

80Ν), πλήρης σειρά » 

49 Πρότυπα άκτϊνος καμπυλό- 

τητος (ραδιόμετρα) κυρτά 
καί κοίλα » 

50 Έλεγκτήρες έργαλείων τόρ¬ 
νου Τεμ. 

51 Έλεγκτήρες τρυπανιών » 

52 Σπειρόμετρον διπλόν Μ καί 

\Υ » 

53 Υψομετρικοί χαράκτες κοινοί » 

54 Υψομετρικοί χαράκτες μέ 

μετρητικόν ώρολόγιον » 

55 Άεροστάθμη άκριβείας » 

56 Έργαλε α φρέζας τρίκοπα 
ταχυχάλυβος Φ 120ΜΜ πά¬ 
χους 12 καί 10 ΜΜ άνά 1 τεμ. » 

57 Εργαλεία φρέζας τρίκοπα 

ταχυχάλυβος Φ 100ΜΜ πά¬ 
χους 10 καί 8ΜΜ άνά 1 τεμ. » 

58 Εργαλεία φραίζας δίσκοι τα¬ 

χυχάλυβος Φ 180ΜΜ πά¬ 
χους 5 καί 4ΜΜ άνά 1 τεμ. » 

59 Εργαλεία φραίζας δίσκοι τα¬ 

χυχάλυβος Φ 140 ΜΜ πάχους 
3ΜΜ άνά 1 τεμ. » 

60 Εργαλεία φραίζας δίσκοι τα¬ 

χυχάλυβος Φ 100ΜΜ πάχος 
2,1 καί 0,8ΜΜ άνά 1 τεμ. » 

61 Εργαλεία φραίζας έπιπ. επι¬ 
φανειών ταχυχάλυβος Φ 40, 

Φ 50, καί Φ 60ΜΜ άνά 1 τεμ. » 


10 20 10 20 
1111 

5 10 5 10 

1111 
1111 
1111 
1111 
1111 
1111 

1111 

1111 

1111 

1111 

1 1 1 1 

1111 

1111 
1 11 1 

1111 

5 10 5 10 

2 4 2 4 

3 5 3 5 

6 11 6 11 

1111 
1 1 11 

4 8 4 8 

2 4 2 4 

2 4 2 4 

12 12 

2 4 2 4 

2 4 2 4 
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α/ά 


Π 


ε ρ ι γ ρ « φ ή 


Λύκειο Σχολή 
Μαθηταί Μαθηταί 
20 40 20 40 


α/ά Όνομασία Είδους 


1111 

2 4 2 4 

1111 


3 


62 Εργαλεία φραίζας μορφής τα- 

χυχάλυβος (διάφορα) άνά 1 
,τεμ. » 

63 Εργαλεία φραίζας γωνιακά 

ταχϋχάλυβος 90°, 60° καί 45° 
άνά 1 τεμ. » 

64 Μοντοϋλ ταχυχάλυβος Νο. 

1,5/2/2,5/3 πλήρεις σειρές 
των 8 τεμ. άνά 1 σειρά » 

65 Εργαλεία φραίζας κονδύλα 
ταχυχάλυβος Φ 8/Φ 10/Φ12/ 

Φ.14 καί Φ 16 άνά 1 τεμ. 

66 Τρυπάνια άέρος άπό 1-7ΜΜ άνά 0,5ΜΜ άνά 

67 Τρυπάνια άέρος άπό 8-10ΜΜ άνά 1ΜΜ άνά 

68 Τρυπάνια άέρος άπό 11-15ΜΜ άνά 1ΜΜ ανά 

69 Τρυπάνια άέρος άπό 16-32ΜΜ άνά 2ΜΜ άνά 

70 Τρυπάνια άέρος 10,5 καί 13,5 
πιπι. άνά 1 τεμ. 

71 Κεντροτρύπανα άέρος Φ 2,5 
καί 3 πίπα άνά 2 τεμ. 

72 Φωλιές τρυπανών Μόρς Νο. 

2/3, 3/4 άνά τεμ. 

73 Φωλιές τρύπαν ιών Μάρς Νο. 

4/5 καί 5/6 άνά 1 τεμ. 

74 Διαμάντι διά τρόχισμα τρο¬ 
χών. Τεμ. 

75 Ασπίδες μετώπου (διά τους 

εργαζομένους εις έργαλειο- 
μηχανάς). » 


3 6 

1 τεμ. 

1 τεμ. 

1 τεμ. 
1 τεμ. 


1111 

15 30 15 30 


α/ά Περιγραφή 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

Λύκειο Σχολή 
Μαθηταί Μαθηταί 
20 40 20 40 


1 Πάγκος εφαρμοστού ύψους 
0,85 Μ μετά 3 μέγγενών. Ε¬ 
λάχιστη άπόστασις μεταξύ 
μέγγενών 1.00 μ. 

2 Πάγκοι όξυγονοκολλήσεως 
μεταλλικοί διαστάσεων 0,70 
X 0,50 μ. καί ύψους 0,70 |χ. 

μέ σιδηράν έσχάραν κατά τό 
ήμισυ καί έπένδυσιν πυριμά¬ 
χων πλίνθων κατά τό έτερον 
ήμισυ. 

■ 3 Πάγκοι ήλεκτροσυγκολλή- 
σεως μεταλλικοί διαστάσεων 

0,70 X 0,50 μ. καί ύψους 0,70 

μετά σιδηράς άφαιρετής εσχα- 
ρας εις τό μέσον διαστάσεων 
0,40 X 0,25 μ. περίπου. 

4 Κολλητήρια απλά γωνιακά 
μετά χαλύβδινης χειρολαβής 

250 - 500 §γ. 

5 Κολλητήρια άπλά ίσια μετά 
χαλύβδινης χειρολαβής έως 

250 §γ. 

6 Κολλητήρια μετά καυστήρος 
βενζίνης. 

7 Κολλητήρια ηλεκτρικά 200- 
400ΥΥ. 

8 Καυστήρες (καμινέττα) βεν¬ 

ζίνης· , 

9 Καυστήρες (καμινέττα) υ¬ 
γραερίου μετ’ ένσωματωμε- 
νης φιάλης. 

10 Συσκευαί όξυγονοκολλήσεως 
πλήρεις μετά φιαλών κλπ. 


Τεμ. 


1 1 1 1 


Λύκειο Σχολή 
Μονάς Μαθηταί Μαθηταί 
Μετρή- 

σεως 20 40 20 40 


4 8 4 8 


11 Συσκευαί ήλεκτροσυγκολλή- 
σεως τόξου 

α. Σ.Ρ. στρεφόμεναι πλήρεις 
τροχήλατοι. τεμ. 

β. Ε.Ρ. (σταταί - μετασχη- 
ματιστοϋ). » 

12 Ήλεκτροπόντα » 

13 Έγκατάστασις άπαγωγής 

άερίων συγκολλήσεων. » 

14 'Ομματοϋάλια όξυγονοκολ- 

λητοΰ Ζεύγη 

15 Αναπτήρες Τεμ. 

16 Μάσκαι κεφαλής ήλεκτρο- 

συγκολλητοϋ. » 

17 Μάσκαι χειρός ήλεκτροσυγ- 

κολλήτοΰ. » 

18 Γάντια ήλεκτροσυγκολλητοϋ. Ζεύγη 

19 Ποδιαί δερμάτιναι ήλεκτρο¬ 
συγκολλητοϋ. Τεμ. 

20 Λαβίδες συγκρατήσεως. » 

21 Σφυριά ειδικά (ματσακόνια). » 

22 Συρματόβουρτσα » 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΧΥΤΗΡΙΟΥ 


1 Κουτάλες χυτηρίου έξ άνθρα- 

κοπυρίτου (διά τήν μεταφοράν 
τηγμένων μετάλλων) περιε- 
κτικότητος 2 Κ§. Τεμ. 

2 Κουτάλες χυτηρίου χαλύβδι¬ 
νες τών 2 Κ£. » 

3 Κουτάλες χυτηρίου χαλύβδι¬ 
νες τών 4 Κ§. >> 

4 Ποδιές έξ άμυάντου (διαστά¬ 
σεων 0,65 X 0,95 μ. περίπου » 

5 Περικνημίδες (γκέτες) έξ 

άμιάντου. Ζεύγη 

6 Χειρόκτια (γάντια) παλάμης 

έξ άμιάντου. » 

7 Μπότες άσφαλείας (μετά προ¬ 
στατευτικού έλάσματος). » 


2 

4 

2 

4 

3 

6 

3 

6 

1 

1 

1 
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1 

•4 

1 

1 

10 

20 

10 

20 

ύ 

8 
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8 
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8 
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4 

8 

4 

8 

5 
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5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 


4 8 4 8 

4 8 4 8 

4 8 4 8 

3 6 3 6 

4 8 4 8 

4 8 4 8 

2 4 2 4 

4 8 4 8 


8 Σφυριά χαλύβδινα διά τόν κα¬ 

θαρισμόν χυτευμένων άντικει- 
μένων (ματσακόνια). Τεμ. 

9 Σφυριά πέννας χαλύβδινα 

τών 500 £Γ. » 

10 Σφυριά έλαστικά. » 

11 Σφυριά πλαστικά (πυρολί- 

νης) τών 500 §Γ. » 

12 Σφυριά πλαστικά (πυρο- 

λίνης τών 400 £Γ. » 

13 Βούρτσες καθαρισμού τών 

χυτών (άπό άτσαλόσυρμα) 
διαστάσεων 75 X 120 ιηιη 
περίπου. Μ 

14 Χρωστήρες μέ μεταλλικόν 

δακτύλιον στρογγυλοί δια¬ 
μέτρου Φ 1”. Μ 

15 Χρωστήρες μέ μεταλλικόν 

δακτύλιον στρογγυλοί δια¬ 
μέτρου Φ 2”. » 

16 Χρωστήρες μέ μεταλλικόν 

δακτύλιον πλακέ 1". » 

17 Χρωστήρες μέ μεταλλικόν 

δακτύλιον πλακέ 2". » 

18 Άεροστάθμη (άλφάδι) μεταλ-„ ■ 

λικό 300 έως 400 πιπι. » 


1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 


3 

3 

% 
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1 

2 

1 

6 

6 

6 
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6 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Α/Α Όνομασία είδους 


Λύκειο Σχολή 

Μονάς Μαθηταί ΜαθηταΙ α/α Όνομασία ε’ίδους 
μετρ. 20 40 20 40 


Λύκειο Σχολή 
Μονάς Μαθηταί Μ αθηταί 
μετρ. 20 40 20 40 


19 Φυσερά χειρός. 1 » 

20 Πτύα (φτυάρια) χαλύβδινα 

χυτηρίου. » 

21 Κόσκινα άμμου διαστάσεων 

περίπου 500 X 500 ιηιη μέ 
όπάς των 2 ιηιη. » 

22 Κόσκινα άμμου διαστάσεων 

περίπου 500 X 500 ιηηι μέ 
όπάς των 4 ιηιη. » 

23 Κόσκινα άμμου διαστάσεων 

περίπου 500 X 500 γπιϊι μέ όπάς 

των 8 ιηιη. » 

24 Πλαίσια (παντέξια ή κάσσες) 
χυτηρίου μεταλλικά διαστά¬ 
σεων περίπου 200 X 300 μ. » 

25 Πλαίσια (παντέξια ή κάσσες) 
χυτηρίου ξύλινα λυόμενα δια¬ 
στάσεων περίπου 400 X 

400 τώιτι. » 

26 Κόπανοι χυτηρίου » 

27 Μυστριά χυτηρίου » 

28 Καλούπια καρδιών διαφόρων 
διαμέτρων (Φ 30-40-50ιηιη) 

εις σειράς των 3 τεμ. Σειρά 

29 Στύλβωθρα όρειχάλκινα δια¬ 
φόρων σχημάτων Τεμ. 

30 Σπάτουλες χυτηρίου » 

31 Βελόνες , χυτηρίου διάφορες » 

32 Μέτρα προτυποποιοϋ διά χυ¬ 
τοσίδηρον » 

33 Μέτρα προτυποποιοϋ δι’ ά- 

λουμίνιον » 

34 Μέτρα προτυποποιοϋ δι’ ο¬ 
ρείχαλκον » 

35 Πρότυπα ξύλινα (διαφόρων 

γεωμετρικών σχημάτων, κύ¬ 
λινδροι - τροχαλίαι - οδοντω¬ 
τοί τροχοί κ.λπ.) » 

36 Χώμα χυτηρίου Κ§. 

37 Χαλαζιακή άμμος » 

38 Διαχωριστικόν » 


2 4 2 4 

12 12 


12 12 


12 12 


1 1 1 1 


3 6 3 6 


2 4 2 4 
4 8 4 8 
4 8 4 8 


12 12 

4 8 4 8 

4 8 4 8 

6 12 6 12 

12 11 

12 11 

12 11 


6 12 6 12 
80 150 80 150 
30 50 30 50 
2 5 2 5 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΜΙΝΕΥΤΗΡΙΟΐ 


Λύκειο Σχολή 

Α/Α Όνομασία είδους Μονάς Μαθηταί Μαθηταί 

μετρ. 20 40 20 40 


1 Κάμινος μιας εστίας Τεμ. 

2 “Ακμωνες τών 60 καί 80 1ί£ 

επί ξύλινης βάσεως άνά εν 
τεμάχιον » 

3 Βαρειές μετά στυλεοϋ 5 καί 8 

&£ άνά έν τεμάχιον » 

4 Τσιμπίδες διαφόρων σχημά¬ 
των είς σειράς τών 8 τεμ. Σειρά 

5 Πατητά βαρείας μετά στυ- 

λεοΰ διαφόρων σχημάτων είς 
σειράς 4 τεμ. » 

6 Κοπίδια βαρείας μετά στυ- 

λεοΰ Τεμ. 

7 Μέγγενη σιδηρουργού μέ ου¬ 
ρά » 

8 Πάγκος μεταλλικός 70 X 

150 επί ύψους 70 οιη » 

9 Σμυριδοτροχός ηλεκτρικός δί- 


1111 

2 2 2 2 
2 2 2 2 
1111 

1111 
2 2 2 2 
1111 
1111 


δυμος μετά βάσεως 200 4- 
250 πιπ» » 

10 Ζουμπάδες Φ 4, 6, 8,10 πιπι Σειρά 

11 Σφυριά μπάλας 400 §Γ μετά 

στυλεοϋ Τεμ. 

12 Σφυριά πέννας 1000 μετά 

στυλεοϋ » 

13 Κοπίδια άμονιών » 

14 Δοχεία ΰδατος μέ εσχάραν 

μεταλλική 50 X 60 X 70 οιη » 


1 1 11 
1111 

2 2 2 2 

2 2 2 2 
2 2 2 2 

1111 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 


α/ά Όνομασία Είδους 


Μον. Μαθη- 
μετρ. ταί 
20 40 


1 Γρύλλος άνυψώσεως αύτ/των (κροκό¬ 

δειλος ) 2,5-(-4 τροχών κυλιόμενος 
υδραυλικός. Τεμ. 

2 Γρύλλοι (κροκόδειλοι) άνυψώσεως αυ¬ 

τοκινήτων 1,5 Το, 4 τροχών κυλιόμε¬ 
νοι ύδραυλ. » 

3 Συμπιεσταί άέρος ικανής παροχής. » 

4 Γερανάκια άνυψώσεως μηνανών αύτ/ 

του (ΟΚΑΝΕ). » 

5 Δίδυμοι σμυριδοτροχοί. » 

6 Επιτραπέζιο δράπανο. » 

7 Δράπανα δαπέδου. » 

8 Δράπανα φορητά. » 

9 Μηχάνημα ζυγοσταθμίσεως τροχών 

αύτοκινήτων. » 

10 Τόρνοι έπιτραπέζιοι. » 

11 Ήλεκτρικαί τράπεζαι ελέγχου καί με- 

τρήσεως έκκινητήρων γεννητριών αύ- 
τομάτων διακο7ττών (8ϋΝ). » 

12 Ρεκτιφιέ βαλβίδων, εδρών βαλβίδων 

καί ζυγώθρων πληκτροφορέως. » 

13 Λιπαντήρ πιέσεως ελαίου καί γράσσου. » 

14 Φορτιστής συσσωρευτών. » 

15 Δοκιμαστής συσσωρευτοΰ έκκινητοΰ. » 

16 Δοκιμαστής συσσωρευτών. » 

17 'Υδραυλικαί πρέσσαι. » 

18 Δεξαμενή καθαρισμού εξαρτημάτων. » 

19 Γενικός ηλεκτρονικός δοκιμαστής Μη¬ 
χανών. » 

20 Υδραυλική πέδη μετρήσεως ισχύος κι¬ 
νητήρων. » 

21 Λεπτομερειακά μηχανήματα έλέγχου 

διανομέως. » 

22 Πλήρης έξοπλισμός δοκιμαστηρίου άν- 

τλιών. » 

23 Λιαντικά μηχανήματα βελονών έγχυ- 

τήρων κλπ. » 

24 Τόρνοι κατεργασίας τυμπάνων πεδή- 

σεως. » 

25 Γρασαδόροι χειροκίνητοι. » 

26 Ξαπλώστρες. » 

27 Μπαλαντέζες 12/220νο1(,8. » 

28 Έργαλειοφορεΐα. » 

29 Πλήρης εξοπλισμός ήλεκτροσυγκολλή- 

σεως. » 

30 Πλήρης εξοπλισμός όξυγονοκολλή- 

σεως. » 

31 Συσκευή έλέγχου συγκλίσεως εμπρό¬ 
σθιων τροχών. » 


1 1 


1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 3 

1 1 
1 1 


1 1 

1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 2 
2 3 

1 2 
6 6 

1 1 

1 1 

1 1 
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α/ά "Ονομασία Είδους 


Μον. Μαθηταί Μονάς Μαθητή 

Μετρ. 20 40 α/ά "Ονομασία Είδους μετρ. 20 40 


32 Συσκευή άφαιρέσεως έπανατοποθετή- 

σεως έπισώτρων. τεμ. 

33 Συσκευή ρυθμίσεως προσθίων φανών. » 

34 Συσκευή παραγωγής διηθημένου ΰδα- 

τος. » 

35 'Τποστηρίγματα αΰτ/των. » 

36 Συσκευή εΰθυγραμμίσεως διωστήρων. » 

37 Συσκευή ελέγχου τάσεως (σπειροει- 

δών) ελατηρίων βαλβίδων, συμπλέ¬ 
κτου κλπ. » 

38 Συσκευή καθαρισμού καί ελέγχου σπιν¬ 
θηριστών. » 

39 Συσκευή συλλογής ελαίου έκ τοϋ κάρ- 

τερ τοϋ κινητήρος. » 

40 Γρασσαδόροι (λιπαντήρες) ελαίου. » 

41 Πλάκες εφαρμογής στρογγύλαι Φ 150 

ιηπι. » 


42 Συσκευαί συγκρατήσεως καί ρυθμί- 

σεως συμπλέκτου. » 

43 Δοκιμασταί μίζας καί μπαταρίας. » 

44 Συσκευή έξαερώσεως φρένων μέ ένα 

τεχνίτη. » 

45 Πλήρης εξοπλισμός έπιδιορθώσεως ε¬ 

λαστικών έπισώτρων καί άεροθαλά- 
μων. Σέτ 

46 Βαρβολινιέραι. Τεμ. 

47 Συσκευή ζυγοσταΟμίσεως τροχών επί 

του αύτ/του. Σέτ 

48 Κοχλιωταί πρέσσαι άφαιρέσεως κοχλι¬ 
ών γεννητριών - έκκινητήρων. Τεμ. 


49 Συσκευαί ελέγχου δρομέων γεννη¬ 
τριών - Ικκινητών. 

50 Δοκιμασταί έγχυτήρων. 

51 Μέγγενες ΙΙΝΙΛΈΚδΑΕ διά λυσιαρ- 
μολόγησιν άντλιών πετρελαίου. 

52 Φορεΐον μεταφοράς συσσωρευτών. 

53 Συσκευή προσαρμογής θερμοσ. (πλ.ή- 
- ρης εξοπλισμός). 

54 Συσκευή βουλκανισμού ελαστικών. 

55 Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικών βενζιναν¬ 
τλιών. 

56 Ποδοκίνητοι φορηταί άντλίαι. 

57 Μικροσκοπίου βελονών έγχυτήρων. 

58 Μηχανικός βαλβιδοτρίφτης. 

59 Συσκευή λειάνσεως κυλινδρίσκων τρο¬ 
χών συστήματος πεδήσεως. 

60 Άμπερόμετρα αύτ/του θετικής άρνη- 
κής άποκλίσεως (Ε.Ρ.). 

61 Στροφόμετρα μηχανικά μέ ώρολόγιον 
τύπου προπαντόρ. 

62 Στροφόμετρα ηλεκτρικά. 

63 "Όργανα αΰτ/των ένδείξεως στάθμης 
βενζίνης. 

64 "Όργανα αύτ/του ελέγχου θερμοκρα¬ 
σίας άέρος πολλαπλής εισαγωγής. 

65 "Όργανα αύτ/του ένδείξεως πιέσεως ε¬ 
λαίου μηχανικά. 

66 "Όργανα αύτ/του μετρήσεως ύποπιέ- 
σεως άέρος πολλαπλής εισαγωγής. 

67 Θερμόμετρα κινητήρος αύτ/του μηχα¬ 
νικόν. 

68 Πολύ μέτρα (βολτόμετρον - άμπερόμε- 
τρον - ώμόμετρον). 

69 Μπομόμετρα - ύδρόμετρα. 

70 Βολτόμετρα ταχείας έκφορτίσεως. 
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71 Μικρόμετρα έσωτερικών διαστάσεων 


μετρικού συστήματος (κυλίνδρου). Τεμ. 

72 Μικρόμετρα έσωτερικών διαστάσεων 

άγγλοσαξωνικοϋ συστήματος. » 

73 Μαγνητικαί βάσεις προσαρμογής με¬ 
τρητικών ωρολογίων. » 

74 Μετρητικά, ωρολόγια μετρικού τύπου 

1 / 100 . » 

75 "Όργανα ελέγχου ρυθμίσεως ύποπιέσε- 

ως καρμπυρατέρ (συγχρονιστής). , » 

76 Όργανον έλέγχου ποιότητος καυσαε¬ 
ρίων. ί> 

77 Συμπιεσόμετρον κυλίνδρων κινητήρος. » 

78 'Λπλαΐ λυχνίαι χρονισμού μετά μοιρο¬ 
γνωμονίου. » 

79 Λυχνίαι άπλαϊ χρονισμού (στροβοσκό- 

πιον). » 

80 "Όργανα έλέγχου διαρροής ψυγείου καί 

τάπα ψυγείου. Σέτ 

81 Μικρόμετρα μετρικού συστήματος 1/ 

100,0 25, 25 -50. Τεμ. 

82 Παχύμετρα βερνιέρου 1/20 καί 1/10 

το>ν170ιηιη. » 

83 Βαθύμετρον βερνιέρου. » 


84 Μετρητικά στοιχεία στάθμης βενζίνης 
αύτοκινήτου. 

85 Ταχύμετρα (κοντέρ) αύτ/του μετά με¬ 
τρητού άποστάσεως. » 

86 Θερμόμετρα κινητήρος τύπου ήμια- 

γωγού (ήλεκτρικόν). » 

87 Ώρολόγιον ώρας αύτ/του » 

88 Θερμόμετρα κινητήρος θερμικού τύπου » 

89 Ειδικόν βολτόμετρον 24, 12, 10 καί 5 
βόλτς δι’ έλεγχον μετρητών καυσίμου 


θερμομέτρων, οργάνων πιέσεως θερ¬ 
μικού τύπου κ.ά. » 

90 Βολτόμετρον καταστάσεως συσσω- 

ρευτοΰ αύτ/του » 

91 Άερόμετρον πιέσεως έλαστικών >» 

92 Σειραί γερμανικών κλειδιών μετρικού 

συστήματος άπό 6 έως 32 ιηιη. Σέτ 

93 Σειραί γερμανικών κλειδιών άγγλοσα- 
ξωνικού συστήματος άπό 5/32 - 1, 

ί/4 Λ, Ε. >» 

94 Σειραί πολυγωνικών κλειδιών μετρι¬ 
κού συστήματος άπό 6 έως 32 ιηπι. » 


95 Σειραί πολυγωνικών κλειδιών άγγλο- 

σαξοινικού συστ. άπό 5/32 Ιως 1 1 /4 
Α.Ρ. » 

96 Σειραί γερμανοπολ.υγόνων μετρικού 

συστ. άπό 6 έως 32 ππη. » 

97 Σειραί γερμανοπολυγώνων άγγλοσα- 
σαξωνικού συστ. άπό 5/32 έοις 1 1/4 

Λ. Γ. » 

98 Σειραί καρυδάκια μετρικού συστ. άπό 

6 έως 32 ηιιη. » 

99 Σειραί καρυδάκια άγγλοσαξωνικού 

συστ. άπό 5/32 έως 1 1/4 Α.Κ. » 

100 Σειραί κλειδιών κοίλου έξαγώνου (άλ- 

λεν) άγγλοσαί. συστ. 5/32 έωε 9/16 

Α.Γ. » 

101 Σειραί στραβοκλείδων μετρικού συστ. 

άπό 6 έως 32 ιηιη. »> 

102 Σειραί στραβοκλείδων άγγλοσαξωνι- 

νικού συστ. 5/32 έως 5/8 Α.Ε. » 


1 1 

1 1 

1 2 

1 2 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

3 5 

1 1 

2 2 
2 2 


2 2 


1 1 

2 2 

1 I 

2 2 
2 2 

2 3 

2 3 

2 3 


2 2 
2 3 

2 2 

1 I 

2 3 

2 3 


2 3 
1 2 
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*/ά "Ονομασία Είδους 


Μον. Μαθηταί α/ά Όνομασία είδους 
Μετρ. 20 40 


Μον. Μαθηταί 
Μετρ. 20 40 


103 Μικραί προεκτάσεις γιά καρυδάκια Σέτ 

104 Μεγάλαι προεκτάσεις γιά καρυδάκια » 

105 Σύνδεσμοι (σπαστά) γιά καρυδάκια 

106 Καστάνιαι διά καρυδάκια 

107 Ρίγαι μεταλλικαΐ μετρικών καί άγγλο- 

σαξ. διαιρέσεως 12 Τεμ. 

108 Σειραί λιμών πλατειών, τριγωνικών, 
τετραγώνων, στρογγύλων, ήμιστραγ- 
γύλων, μαχαιρωτών τών 4,6,8,10 καί 
12 χονδρής, μέσης καί λεπτής κατερ¬ 
γασίας, απλής καί διπλής δδοντώσεως Σέτ 

109 Σειραί πενσών γενικής χρήσεως άπδ 6 

8ως 10. » 

110 Σειραί μυτοτσιμπίδων κλειστού - α¬ 


νοικτού τύπου καί καμπύλων » 

111 Σειραί πλατυτσιμπίδων 6" - 10" » 

112 Σειραί γκαζοταναλιών ρυθμιζομένων » 

113 Ψαλλίδαι κοπής φλαντζών Τεμ. 

114 Σειραί έλατηριωτών καί κοινών διαβητών Σέτ 

115 Κουμπάσσα εσωτερικά - εξωτερικά, 

μονοπόδαρα. Σέτ 

116 Σιδηροπρίονα μεγάλα Τεμ. 

117 Σιδηροπρίονα μικρά. » 

118 Πόντες. » 

119 Ψαλλίδες ευθείας κοπής μετάλλων. » 

120 Ψαλλίδες καμ7τύλης κοπής μετάλλων. » 

121 Σειραί κατσαβιδιών πλατειών μικρού, 

μέσου καί μεγάλου μεγέθους. Σέτ 

122 Σειραί κατσαβιδιών νάνων πλατειών. » 

123 Σειραί κοπιδιών πλατειών. » 

124 Σειραί σταυροκόπιδων, » 

125 Τριγωνικές ξύστρες. Τεμ. 

126 ’Ακόνια κοπτικών έργοιλείων. » 

127 Σειραί γλυφάνων σταθερών παραλ¬ 
λήλων. Σέτ 

128 Σειραί γλυφάνων σταθερών κωνικών » 

129 Σειραί γλυφάνων ρυθμιζομένων. » 

130 Σπειρόμετρα μετρικού τύπου Τεμ. 

131 Σπερώμετρα άγγλοσαξωνικοΰ τύπου. » 

132 Σειραί κολαούζων μετρικού συστήμα¬ 
τος. Σέτ 

133 Σειραί κολαούζων άγγλοσαξωνικού 

συστήματος. » 

134 Σειραί βιδολόγων άγγλοσαξωνικοΰ 

συστήματος. » 

135 Σειραί βιδολόγοι μετρικού συστήματος, » 

136 Σειραί έξολκέων κοχλιών » 

137 Σταυρός εξαγωγής μπουλονιών τροχών 

μετρικού συστήμ. 17-22 τηιη. Τεμ. 

138 Σταυροί άγγλοσαξωνικοΰ συστήματος » 

139 Δυναμόκλειδα 16" μετά ωρολογίου. » 

140 Δυναμόκλειδα άπλά δύο μεγεθών. Σέτ 

141 Σειραί βουρτσών καθαρισμού άνθρα¬ 
κας συρματίνων Τεμ. 

142 Έξολκεϊς άφαιρέσεως ελατηρίων εμ¬ 
βόλων. » 

143 Εργαλεία καθαρισμού αύλακώσεουν 

έμβόλων. » 

144 Σειραί ζουμπάδων παραλλήλων άπό 

4 - 16 ιτιιη. Σέτ 

145 Σειραί ζουμπάδων κωνικών άπό 4 - 

16 ΓΠΓη. » 

146 Σειραί γρόπιων άπό 2 εως 30 ιηΓη. » 

147 Σειραί «V» στηρίξεως άξόνων. » 

148 Σειραί έξολκέων βαλβίδων, κινητήρος 

(3 μεγέθη). » 


2 


10 


5 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

5 

5 

5 

2 

2 

10 

5 

2 

2 

3 

1 


1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

Λ 


1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

10 


8 


3 

3 

3 

3 

2 

2 


3 

8 

8 

8 

3 

3 

15 

10 

3 

3 

5 

2 


2 

1 

2 

4 

4 

5 

5 

1 

1 

5 

3 

2 

1 

1 

2 

2 


2 

2 

2 

2 

2 

2 


149 Σειραί βεντουζών τριψίματος βαλ¬ 
βίδων (3 μεγέθη). Σέτ 1 2 

150 Σειραί έξολκέων τροχών τροχαλιών δύο 
τριών ποδών (3 1/2” -4") (3 1/2 

-6"), (5 1/2 -7"), (5 1/2 -8"). » 1 1 

151 Διακενόμετρα (φύλλερ) μετρικού συ¬ 
στήματος. Τεμ. 3 4 

152 Διακενόμετρα (φύλλερ) άγγλοσαξω- ' 

νικοΰ συστήματος. » 2 3 

153 Συρμάτινα διακενόμετρα άναφλεκτή- 

των. άγγλ. συστ. Σέτ 1 2 

154 Δοκιμαστικά κατσαβίδια 12 βόλτς Τεμ. 1 1 

155 Σειραί σφυριών πέννας (3 μεγέθη). Σέτ 2 3 

156 Σειραί σφυριών μπάλλας (3 μεγεθ.) » 2 3 

157 Σειραί κολλητήρια » 2 3 

158 Καμινέττα βενζίνης Τεμ. 2 3 

159 Καλίμπρες μετρήσεως φθοράς ελαστι¬ 
κών. » 2 3 


160 Γωνίες έφαρμοστού 90° μέ πέλμα 

150 X 100 ηιιτι. Τεμ. 2 3 

161 Σειραί μανελλών ρυθμιζομένων Σέτ 1 2 

162 Σειραί μανελλών βιδολόγων Φ 38 

κλπ. Τεμ. 1 2 

163 Σειραί ταποκλείδων (3 μεγέθη). Σέτ 1 1 

164 Έξολκεϊς φίλτρων έλαίου Τεμ. 1 2 

165 Συλλέκται ή μαγκωταί βιδών. » 12 

166 Σκύλαι ή μαγκωταί. » 2 3 

167 Σειραί σπατουλών στοκαρίσματος. » 1 1 

168 Συρματόβρουτσες καθαρισμού μετάλ¬ 
λων. » 5.8 


169 Συρματόβρουτσες καθαρισμού λιμών. » 3 5 

170 Σειραί λαδικών άπό 175 γραμμάρια 

εως 400 γραμμ. Σέτ 3 5 

171 Άποφλυωταί καλωδίων. Τεμ. 3 5 

172 Μπουζόκλειδα (σειραί) Σέτ 2 3 

173^Τσιμπίδαι ελατηρίων συγκτορήματος 

φρένων. Τεμ. 2 4 

174 Σφυριά πλαστικά (σειραί). Σέτ 2 4 

175 Σειραί κοφτών πλαγίων. Τεμ. 2 4 

176 Σειραί κοφτών καθέτων. » 2 4 

177 Δίμετρα. » 2 3 

178 Σειραί καβουροκλείδων (3 μεγέθη). Σέτ 1 2 

179 Σειραί γαλλικών κλειδιών 8"-10"-12" » 12 

180 Υψομετρικοί χαράκται. » 2 3 


181 Σειραί έπενδεδυμένων δακτυλίων άφαι- 

ρέσεως πηδαλίων διευθύνσεως (3 με¬ 
γέθη ). » 1 1 

182 Σειραί σφιγκτήροιν (κολιέδες) ελα¬ 
τηρίων έμβόλων. Σέτ 2 3 

183 Έξολκεϊς άφαιρέσεως μπαρών. Τεμ. 1 - 1 

184 Εξωτερικοί έξολκεϊς σπασμένων μπο- 

ζονιών. » 11 

185 Έξολκεϊς άκροδεκτών συσσωτευτών. » 11 


186 Καθαρισταί - διανοικταί άκροδεκτών 


συσσωρευτών. 

187 Σωληνοκάβουρες (2 μεγέθη). 

» 

1 

1 

)) 

1 

1 

188 Μανέλλαι (ματικάπι). 

)) 

2 

3 

189 Μανέλλαι άπλαΐ. 

)) 

2 

3 

190 Γατζόκλειδα άπλά (5 μεγέθη). 

191 Γατζόκλειδα διπλά (5 μεγέθη). 

192 Γυαλιά προστασίας λευκά. 

» 

1 

1 

» 

1 

1 

Τεμ. 

5 

10 

193 Γυαλιά προστασίας όξυγονο - ήλεκτρο 
συγκολλήσεις. 

Ζεύγη 

6 

10 

194 Γωνιώμετρα μετά στάθμης. 

Τεα. 

1 

1 

195 Έλεγκτήρες τρυπανιών. 

Σέτ · 

1 

1 
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α/ά * Ονομασία είδους 


Μονάς Μαθητχί 
αετό. 20 40 


Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 


Μονάς Μχβηται 
μετρ. 20 40 


196 Εργαλεία (δίσκοι) τροχίσεως σμυρι- 

δοτροχών. Τεμ. 

197 Κλιμακωτοί πείροι εξαγωγής οδηγών 

βαλβίδων (4 τεμάχια), Σέτ 

198 Κατσαβίδια ·· σπάτουλες άφαιρέσεως 

φλαντζών. Τεμ. 

199 Στηθοσκόπιο·) μηχανικών βλαβών. » 

200 Εργαλεία ρυΟμίσεως μηχανικών ·. 

πεδών φορτηγών. » 

201 ΙΙένσαι άποσυσφίξεως περικοχλίων 

-■—δεκτών συσσωρευτών. » 


1 1 


1 I 


1 1 


202 Μηχανικοί έξολκείς κατσαβιδοβιδών. » 

203 Αύτοκίνητον Ευρωπαϊκόν (όλα τά χα¬ 
ρακτηριστικά του εις το μετρικόν σύ¬ 
στημα) μέ κινητήρα τετράχρονου τε- 
τρακύλινδρον σειράς, τοποΟητημένον 
εις τό εμπρόσθιου μέρος τοϋ αύτ/του 
μέ σύνηθες κιβώτιου ταχυτήτων, μέ κ¬ 
ίονα μεταδόσεως κιυήσεως ανοικτού 
τύπου καί όπισΟίαν κίυησιυ. 

204 Αύτ/τον μέ κινητήρα τετράχρονου τε- 
τρακύλινδρου σειράς τοποθετημένου εις 
τό εμπρόσθιου μέρος του αυτ/του με 
σύνηθες κιβώτιου ταχυτήτων εμπρό¬ 
σθιας κιυήσεως. μέ ΰδροελαστικου σύ¬ 
στημα άναρτήσεΐνς, μέ δισκοφρευα εις 
τούς εμπρόσθιους τροχούς (ο κινητηρ 
εγκαρσίου τύπου. 

203 Πλήρες αύτ/του εντομή. 

206 "Απαντα τά έςαρτήματα τοϋ αυτ/του 

έυ τομή. “ ετ 

207 Ηλεκτρικόν σύστημα αύτ/του ανεπτυ¬ 
γμένου έπί τραπέζης. 

208 "Απαντα τά συγκροτήματα τοϋ αΰτ/ 

του. _ , 

209 3 κινητήρες αύτ/του εν λειτουργία δια¬ 
φόρων τύπων. _ 

210 Λειγματολόγιον κοχλιών καί περικο- 

νλίων αύτ/του πασης φυσεως. 11 

211 Πίνακες διάφοροι συστημάτων αύτ/του 

(τομαί εξαρτημάτων - λειτουργιών). » 

212 Επισκοπικόν καί διασκοπικόν υλικόν 
προβολής. 

213 Λοχεία μεταλλικά καθαρισμού εςαρτη- 
μίτων. 

214 Τράπεζα-, εργασίας (πάγκοι) μικρού 
ύψους λυσιαρμολογήσεως μηχανών 
αύτ/'τίον. 

215 Βάσεις λυσιαρμολογήσεως μηχανών. 

216 Τράπεζα-, εργασίας (πάγκοι) μετά 

αεγγενών. ^ , 

217 Ντουλάπα-, έναποθέσειυς εςαρτηματων, 
εργαλείων κλπ. 

218 Βάσεις λυσιαρμολογήσεως διαφορικών. 

219 Βάσεις λυσιαρμολογήσεως κιβωτίων 
ταχυτήτων. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑ ΙΩΝ 


1 I 
1 I 

I 1 

1 I 

1 I 

1 1 

I 1 


1 1 


6 


8 

9 

10 

11 

12 

13 


15 

16 
17 


18 

19 


Συσκευή όςυγονοκολλήσεως πλήρης. 
Συσκευή ήλεκτροσυγκολλήσεως πλήρης 
Μηχανικό ψαλίδι κυκλικής κοπής. 
Ηλεκτροκίνητο -ψαλίδι κοπής παραλλή¬ 
λων λωρίδων. 

Στράτζαι τοΰ 1 έπί βάσεως. 

Κύλινδρος κάμψεως (ρόλος). 
’Πλεκτροπόντα. 

. Λισκοπρίονο. 

Λράπανο έπί βάσειυς 0 - 13. 
Χειροδράπανο δύο ταχυτήτων 0 - 10. 
Πλάκες σφυριλασίας. 

Εργαλεία κρούσεως (μεταλλικά καί ξύ¬ 
λινα σφυριά). 

Εργαλεία χαράξεως. 

Εργαλεία κοπής. 

Εργαλεία σφυριλασίας (σφυριλατό- 
σφυρα καί κόντρες διαφόρων σχημά¬ 
των ). 

Σφιγκτήρες φχνοποϊίας (2 μεγέθη). 

’Εργαλεία πριτσινώματος. 


Τεμ. 

» 

» 

» 

» 


Σειραί 


4 

4 


1 

2 


8 

8 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

4 

10 


5 10 

Γ» 10 
5 10 


10 


2 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 


α/ά II ε ρ ι γ ? α φ ή 


Ιίοσότης 
Μονάς Διά Μα- 
μετρ. Οητάς 
20 40 


3 

μ 


Α’ Εξοπλισμός Μηχανών Αεροσκαφών 

(Κινητήρες - Ήλεκτρολογικά καί 

’ 11 λεκτρονικά "Οργανα). 

1 Έμβολοφόροι κινητήρες διαφόρων τύ¬ 
πων 

2 Αεροστρόβιλοι 

3 "Ελικες αεροσκαφών διαφόρων τύπων 

4 Εξαρτήματα έμβολοφόρων κινητήρων 
διαφόρων τύπων καί αεροστροβίλων 

5 Αναμικτήρες, άντλίαι, μανιατό, ανα¬ 
φλεκτήρες. έξαερωταί 

6 Πάγκος ρυθμίσεως καί ελέγχου έξαερω- 
τού 

7 Συσκευή καθάρσεως καί δοκιμής ανα¬ 
φλεκτήρων 

8 Αναλυτής καυσαερίων 

9 Κινητός γερανός δι’ άνύψωσιν κινητή¬ 
ρων 

10 Αναφλεκτήρες διαφόρων τύπων 

11 Έξαερωταί διαφόρων τύπων 

12 Μηχάνημα λειάνσεως κεφαλών και 
ν/ 


Τεμ. 

» 


Ιιειοχί 


Τεμ. 

» 

» 

» 

Σειραί 

» 


3 6 


α/ά Περί γ ρ * ? ή 


Μονάς Μαθη- 
μετρ. ταί 

20 40 


εδρών βαλβίδων Γεμ. 

13 Επιβατικόν αεροσκάφος μεθ’ απάντων 
τών συστημάτων καί όργάνων εν λει¬ 
τουργία 

14 Χειοοδράπανο 0-10 ηιιιι 

15’Μπαλαντέζες 12/220 \ 

16 Ήλεκτροσυγκόλλησις πλήρης 

17 Όξογονοκόλλησις πλήρης 

18 Εργαλεία άφαιρέσεως καί έπχνατοπο- 
θετήσεως έπισώτρων 

19 Συσκευή ελέγχου σπειροειδών έλατη- 


» 

» 

)) 

)ϊ 

)) 


1 Εξοπλισμός φορητής πρέσσας δι έργα- 
Γχία' επαναφοράς πλαισίων αμα,ωμα- 

Γεμ. 

των. . , ,; 

2 Συσκευή επαναφοράς πλαισίου. 


αιών 


1 1 
ι 1 


20 Πλάκες εφαρμογής Φ 150 ιιιΐιι 

21 Συμπιεσόμετρον κυλίνδρων κινητήρος 

22 Βολτόμετρα 


3 6 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 


ι 1 


1 ι 


1 I 
1 ι 

I 1 
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·*/ά II ερ γ ρ α φ ή 


ΙΙοσότης 
Μονά; Διά Μα- 
Μετο. θητάς 
21» 40 


α/α 


Π ερ 


γ ρ α φ η 


Ποσότηε 
Μονάς Διά Μα- 
Μετρ. θητά; 

20 40 


23 

24 
2Γ> 

20 


2 / 

28 

29 

30 

31 

32 


·>·> 


33 


Τεμ. 

)> 

» 

Σειρά» 

Τεμ. 

» 

» 


’Αμπερόμετρα 
Πολΰμετρά 

Ηλεκτρικά κολλητήρια 

"Απαντα τά ηλεκτρικά καί ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα και όργανα αεροσκάφους 

Επιτραπέζιο δράπανο 0-13 ηπη 
Δοκιμαστής συσσωρευτών 
Φορτιστής συσσωρευτών 

Γενικός ήλεκτρονικος δοκιμαστής μη¬ 
χανών » 

Συσκευή ρυθμίσειυς προσθίων φανών » 

Ηλεκτρικά όργανα συγχρόνων τύπων 
αεροσκαφών ΣειραΙ 

Βολτόμετρα ταχείας έκφορτίσεως Τεμ. 

Άπλαί λυχνΐαι χρονισμού μετά μοιρο¬ 
γνωμονίου » 

Ειδικά βολτόμετρα των 24,12,10 καί 5Υ » 


Β' Έςοπλισμος Αεροσκαφών. 

1 Φορτηγον ή επιβατικόν άεροσκάφος μεθ’ 

απαντων τών συστημάτων καί οργάνων 
εν λειτουργία (πλήρες ή άποσυναρμο- 
λογημένον) ' Τερ 

2 I ροχοεμποόιστήρες. ώς απαιτούνται 
διά τά ανωτέρω δύο (2) αεροσκάφη 

3 Πυροσβεστήρες, ώς άπαιτούνται διά το 
αεροσκάφος τής παραγράφου 1 τού πα- 


I Εξοπλισμός Έλασματουργείου. 

1 Εργαλεία χαράξεως. σφυρηλασίας καί 

κοπής Γ 

2 Ήλεκτροπόντα 

3 'Γαλλίδι χειροκίνητο 

4 Μηχανικό ψαλλίδι κυκλικής κοπής 
·' Κύλινδρος κάμψεως (ρόλος) 

0 Δισκοπρίονο 

/ Διαμορφωτικά έκχυλώσεως 
8 Συσκευή κάμψεως σωλήνων 

3 Εργαλεία απαραίτητα διά τήν τοποθέ- 

τησιν συρματόσχοινων Σειραί 

10 Πλάς σφυρηλασίας ’Γεα. 


» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 


Δ Ινςοπλισμος 11 αρελκομένων. 

* “ α / 5/ ·κόμενα τών υδραυλι¬ 

κών συστημάτων (άντλϊαι, ανακουφι¬ 
στικές βαλβίδες, βαλβίδες διαλογής, δε- 
ξαμεναί. φρένα κλπ.) Σειραί 

- Απαντα τα παρελκόμενα τού συστήμα¬ 
τος προσγειώσεως (βάκτρα, άντιδονη- 
τικαί διατάςεις, τροχοί κλπ. ι> 

■’ "Απαντα τά παρελκόμενα συστημάτων 
άέρος (ρυθμισταί πιέσεως, διαλογεΐε. 
βαλβίδες κλπ.) „ 

* Απαντα τα παρελκόμενα των λοιπών 
συστημάτων αεροσκαφών (τροχαλία 1 ., 
μοχλοί, συρματόσχοινα, υέρη' πηδαλίων 
κλπ.) 


ί 8 
ί 8 
ί 8 

1 1 


1 I 


Ε' Λοιπός ’ Εξοπλισμός 

1 Μικοόαετοα αετρικοϋ συστήματος 

1/1 ΟΟ,'0-25, 23-50 Τεμ, 

2 ΓΙαχύμετρα βερνιέρου 1 20 καί 110 τών 

170 Μ Μ » 

3 Βαθύμετρου βερνιέρου » 

' 1 4 Βολτόμετρου καταστάσεως συσσωρευ- 

’ 1 τού » 

I 1 5 Άερόμετρον πιέσεως ελαστικών » 

0 Σειραί γερμανικών κλειδιών μετρικού 
( | συστήματος άπό 6 έως 32 ππϊι Σέτ 

1 1 7 Σειραί γερμανικών κλειδιών άγγλοσα- 

ξωνικοΰ συστήματος άπό 5/32-1 1/4 Λ. 

4 7 Γ » 

| ] 8 Σειραί πολυγωνικών κλειδιών μετρικού 

συστήματος άπό 6 έως 32 Μ Μ » 

1 | 0 Σειραί πολυγωνικών κλειδιών άγγλοσα- 

( | ξωνικού συστ. άπό 5/32 εως I 1/4 Λ. Ρ. υ 

10 Σειραί γερμανοπολυγόνων μετρικού συστ. 

άπό 6 έως 32 ΜΜ » 

11 Σειραί γερμανοπολυγώνων άγγλοσα- 
ξωνικού συστ. άπό 5/32 έως 1 1/4 Α.Γ. » 

12 Σειραί καρυδάκια μετρικού συστ. άπό 6 

έως 32 Μ Μ ,, 

13 Σ ειραί καρυδάκια άγγλοσαξωνικού συστ. 

άπό ο/32 έως 1 1/4 Α.Ρ. » 

14 Σειραί κλειδιών κοίλου έξαγώνου (άλλεν) 

άγγλοσαξωνικού συστ. 5/32 έως 9/16 
Α.Κ η 

Ιο Σειραί στραβοκλείδων μετρικού συστ. 

άπό 6 έως 32 ΜΜ η 

16 Σειραί στραβοκλείδων άγγλοσαξωνικού 
συστ. 5/32 έως 5/8 Α. Ε. » 

1 / Μικραί προεκτάσεις γιά καρυδάκια 
18 Μεγάλαι προεκτάσεις γιά καρυδάκια η 
10 Ρίγαι μεταλλικαί μετρικών καί άγγλο- 
σαξ. διαιρέσεο^ς 12 τεμ. » 

20 Σειραί λιμών πλατειών, τριγωνικών, 

τετραγώνων, στρογγύλων, ήμιστρογ- 
γύλων, μαχαιρωτών τών 4, 6, 8, 10, καί 
12 χονδρής, μέσ-ης καί λεπτής κατεργα¬ 
σίας, απλής καί διπλής όδοντώσεως » 

21 Σειραί πενσών γενικής χρήσεως άπό 6 
έως 10 

22 Σειραί μυτοτσιμπίδων κλειστού - άνοι- 
κτού τύπου καί καμπύλων 

23 Σειραί πλατυτσιμπίδων 6"-10” 

24 Σειραί γκαζοταναλιών ρυθμιζομένίυν 

25 Ταλλίδαι κοπής φλαντζών 

26 Σειραί έλατηριωτών καί κοινών διαβη¬ 
τών 

27 Κουμπάσσα έσωτερικά-έξι 
νοπόδαρα 

28 Σιδηροπρίονα μεγάλα 
20 Σιδηροπρίο α μικρά 

30 Πόντες 

31 Τ’αλλίδες εύθείας κοπής μετάλλων 

32 'Ραλλίδες καμπύλης κοπής μετάλλων 

33 Σειραί κατσαβιδιών πλατειών μικρού, 
μέσου καί μεγάλου μεγέθους 

34 Σειραί κατσαβιδιών νάνων πλατειών 
3ο Σειραί κοπιδιών πλατειών 

36 Σειραί σταυροκόπιδων 

37 Τριγωνικές ξύστρετ 

38 Ακόνια κοπτικών έοναλείων 


Ιο 

I 

10 

1 

I 

1 

·) 


1 ι 


I I 


1 1 


)) 

)) 

)) 

» 

Τεμ. 


ςωτερικα, μο- 


» 

Τεμ. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 


ο ο 

1 1 

2 
ο 


2 3 

2 3 
2 2 
2 3 
2 2 
1 1 
2 3 


10 10 


2 

2 

2 

1 


2 

,Λ 

5 

5 

2 

2 


3 

3 

3 

2 


3 

8 

8 

8 

3 

3 


10 15 
5 10 
2 

2 

Ο 

Ο 

1 


3 

3 

Γ» 

9 


ΙΟ ΙΟ 
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II : ο γ 


30 Σειραί γλυφάνων σταθερών παραλ¬ 


λήλων 


40 Σειραί γλυφάνων σταθερών κωνικών 

41 Σειραί γλυφάνων ρυθαιζομένων 

42 Σπειρόμετρα μετρικού τύπου 

43 Σπειρόμετρα αγγλοσαξονικού τύπου 

44 Σειραί κολαούζων μετρικού συστή¬ 
ματος 

4ό Σειραί κολαούζων αγγλοσαξονικού 
συστήματος 

46 Σειραί βιδολόγων αγγλοσαξονικού συ¬ 
στήματος 

47 Σειραί βιδολόγων μετρικού συστή¬ 
ματος 

48 Σειραί έξολκέων κοχλιών 

49 Σταυρός εξαγωγής μπουλούκον τρο¬ 

χών μετρικού συστήμ. 1/ -22 Μ Μ Ιεμ. 

50 Σταυραί αγγλοσαξονικού συστήματος » 

51 Δυναμόκλειδα 16" μετά ωρολογίου » 

52 Δυναμόκλειδα απλά δύο μεγεθών Σετ. 

53 Σειραί βουρτσών καθορισμού άνθρα- 
κος συρματίνων 

54 Έξολκεΐς άφαιρέσεως έλατηρίων έμ- 

βόλων " 

55 Εργαλεία καθαρισμού αυλακώσεων 

έμβόλων ^ ( ” 

56 Σειραί ζουμπάδων παραλλήλων άπό 
4 - 16 ιΐΊ ηι 

57 Σειραί ζουμπάδων κωνικών άπο 4 - Ι·> 

ιηιη ” 

58 Σειραί γρόπκον άπό 2 έως 30 ιιιιιι *» 

59 Σειραί «V» στηρίξεως άςόνων » 

60 Σειραί έξολκέων βαλβίδων, κινητήρος 

(3 μεγέθη) ’’ 

61 Σειραί βεντουζών τριψύματος βαλβί¬ 
δων (3 μεγέθη) 1 

62 Σειραί έξολκέων τροχών τροχαλιών 
δύο τοιών ποδών (3 1/2-4") (3 1/2- 
6") (5 1/2-7") (5 1/2-8") 

63 Διακενόμετρα (φύλλερ) μετρικού συ- 



11οσότη: 




Ποσότης 

Μονά: 

Διά Μα- 

α ά 

II ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μονά: 

Διά Μα- 

Μετρ. 

θητά: 



Μετρ. 

θητάς 


20 ',Ο 




20 40 



78 

Σκύλα», ή μαγκωταί 

Τεμ. 

2 3 

Σέτ 

1 2 

79 

Σειραί σπατουλών στοκαρίσματο 

» 

1 1 

» 

1 1 

80 

Συρματόβουρτσες καθαρισμού 

*?: - 


» 

1 2 


τάλλων 

1) 

.3 8 

Τεμ. 

2 4 





» 

2 4 

81 

Συρματόβουρτσες καθαρισμού λ 

’.ν.Μν » 

3 .) 



82 

Σειραί λαδικών άπό 175 γραμμαρ. 



Σέτ 

3 5 


406 γραμ. 

ν-- 

3 5 



8.8 

’Λποφλυωταί καλωδίων 

ΐεμ. 

3 5 

)> 

. > 

84 

Μπουζόκλειδα (σειραί) 

Σετ. 

2 3 



85 

Τσιμπίδα·, έλατηρίων συγκροτήματος 





φοένων 

Τεμ. 

2 4 

)ΐ 

1 1 

86 

Γ 1 1 

Σφυριά πλαστικά (σειραί) 

ν._ 

2 4 



87 

Σειραί κοφτών πλαγίων 

Τεμ. 

2 4 

» 

1 1 

88 

Σειραί κοφτών καθέτων 

)> 

2 4 

>1 

. * .» 

89 

Λίν.ετρα 


υ 1 ; 


Τεμ. 


64 Διακενόμετρα (φύλλερ) αγγλοσ. 
συστήματος 

65 Συρμάτινα διακενόμετρα αναφλεκτη- 
των άγγλ. συστήματος 

66 Δοκιμαστικά κατσαβίδια 12 βολτς 

67 Σειραί σφυριών πέννας (3 μεγεθ.) 

68 Σειραί σφυριών μπάλλας (3 μεγεθ.) 

69 Σειραί κολλητήρια 

70 Καμινέττα βενζίνης 

71 Καλίμπρες μετρήσεως φθοράς ελα¬ 
στικών ( 

72 Γωνιές έφαρμοστού 90" με πέλμα 
150 χ 100 ΜΜ 

73 Σειραί μανελλών ρυθμιζομενων 

74 Σειραί μανελλών βιδολόγων Φ 38 

Χ.Λ7Γ. ^ 

75 Σειραί ταποκλείδων (3 μεγέθη) 

76 Έξολκεΐς φίλτρων ελαίου 

77 Συλλέκται ή μαγκωταί βιδών 


Ί’εο 


ν-- 

Τεμ'. 

Σετ. 

)) 

)) 

Τεμ. 


» 


Τεμ. 

Σετ. 

Τεμ. 

)) 


00 Σειραί καβουροκλείδων (3 μεγέθη) 

ΟΙ Σειταί ναλλικών κλειδιών 9 |0 

- 12 ” 

92 ' Υψομετρικοί χαράκια·. 

93 Σειραί σφιγκτήρων (κολιέδες) ελα¬ 
τηρίων εμβόλων 

94 Εξωτερικοί έξολκεΐς σπασμένων μπα- 
ζονιών 

9.5 Έξολκεΐς άκποδεκτών συσσωρευτών 

96 Καθαριστοί - διανοικταί ακροδεκτών 
συσσωρευτών 


>1 

)» 


Τεμ. 


11»7 Κλιμακωτοί πείροι εξαγωγή: οδηγών 

1 I βαλβίδων (4 τεμάχια) 

]<)8 Κατσαβίδια - σπάτουλες άφαιρέσεω: 

:; 4 φλαντζών 

109 ΙΙένσαι άποσυσφίξεως περικοχλίων 

2 λ! ακροδεκτών συσσωρευτών 

110 Μηχανικοί έξολκεΐς κατσαβιδοβιδων 
1 1 I Πίνακες διάφοροι συστημάτων ’Αερο¬ 
σκαφών (τομαι εςαρτημάτων - λει¬ 
τουργιών ) 

112 Επισκοπικόν καί διασκοπικόν ϋ/.ικον 
προβολής . 

1)3 Δοχεία μεταλλικά καθαρισμού εςαρ- 
τημάτο>ν 

5 114 Τράπεζαι εργασία: (πάγκοι) μικρού 

ύψους λυσιαρμολογήσεω: μη/αα<·»ν 
.5 Αεροσκαφών 

- 115 Βάσεις λυσιαρμολογήσεω: μηχανών 

αεροσκαφών 

2 116 Τράπεζα·, εργασίας (πάγκοι) μετά 

1 μέγγενών 

2 117 Ντουλάπα».έναποθέσεως εξαρτημάτων. 




Ί ε· 


1 I 
1 1 


1 1 



97 

Σωληνοκάβουρες (2 μεγεθη) 

>> 

1 ι 

2 3 

2 

98 

Μανέλ/.αι (ματικάπι) 

>> 


99 

Μανέλλαι άπλαΐ 

Η 

2 3 

2 

.100 

Γαντζόκλειδα άπλά ( » μεγεθη) 

Μ 

1 1 

2 

ΙΟΙ 

Γαντζόκλειδα διπλά (■> μεγεθη) 

η 

1 1 

.3 10 

2 

102 

Γυαλιά προστασίας λευκά 

η 


103 

Γυαλιά προστασίας όξυγονο ήλε; 

•ψτν. 

0 10 


συγκολλήσεως 



|04 

Γωνιόμετρα μετά στάθμη: 

Τεμ. 

1 1 

1 1 

2 

1(1.3 

’ Κλεγκτήρες τρυπανιων 

Σετ. 

1 1 

100 

Εργαλεία (δίσκοι) τροχισεω: 

<ν/,ν 

• ι · 




ριδοτροχών 

1 Γ.Ί.. 

1 - 


1 


1 


1 1 

1 1 


8 16 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 


α/ά 


II ε 


ρ ι γ ρ α φ ή 


Ποσότης 
Μονάς Διά 
Μετρ, μαθη- 
40 


10 

11 

12 

13 


15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 


23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 


33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 


Χωνευτήριον 
Η = 3οπι) 


λευκόχρυσου (3 = 2οηι, 


Τεμ. 


Ιΐυριατήριον » 

Ζυγός αναλυτικός ηλεκτρονικός » 

Ζυγός άναλυτικός απλός » 

Ζυγός φαρμακευτικός » 

ΡΗ-μετρον » 

Άναδευτήρ ηλεκτροκίνητος χημείου )) 

Συσκευή φυγοκεντρήσεως διά Χημικά άνχ- 
λυτικά εργαστήρια « 

Συσκευχί ΚΟΧΗΚΕΤ μετά πλακός ήλε- 
κτρικής θερμάνσεως » 

Φιάλαι αντιδραστηρίων τοΰ 11 (20 άχροοι, 

10 σκοτεινού χρώματος) » 

Δοχεία άπε σταγμένου ΰδατος πλαστικά 
των 51 » 

Άτμόλουτρον των 6 θέσεων 

Εγκαταστάσεις έργαστηρικκής παραγωγής 
άπιονισμένου ΰδατος 

Πυκνόμετρα τεμ. 

Συσκευή χρωματογραφίας επί χάρτου » 

Στήλες χρωματογραφίας » 

Θερμόμετρα των 0 -μ 25° Ο » 

Χρωμκτόμετρον » 

’ Ηλεκτρικοί κάμινοι χωνευτηρίων 4 θέ¬ 
σεων 1200° Ο » 

Συσκευή ΒϋΝΤΕ (άναλύσεως άερίων) » 

Ίξωδόμετρον ΕΝΘΕΕ Κ » 

Μικοοσκόπιον μεγεθύνσεων (X 40 καί 

X 100) ,, 

Συσκευή άμεσου προσδιορισμού υγρασίας » 
Ζυγός ΜΟΙΙΚ >» 

Συσσωρευτής μολύβδου 12 V » 

Πολΰμετρον » 

Διαθλασίμετρον ΑΒΒΕ » 

Γέφυρα\νΐΙΕΛΤ8ΤΟ.ΝΕ ,, 

Ποτενσιόμετρου » 

Φιάλη διηθήσεως έν κενω μετά υδραντλίας 
(Μία άνά 4 θέσεις εργασίας) » 

Καυστήρ ΤΕΟΕΕ' (είς άνά 4 θέσεις ερ¬ 
γασίας) )> 

Σύρμα λευκοχρύσου μήκους 5οπι καί 3 = 

Ο,ίοιπ συντετηγμένον εις τό άκρον ύαλίνου 
ραβδίου (έν άνά 10 θέσεις εργασίας) ·» 

Συσκευή Κ.ΙΕΕΌΑΗΕ (Μία άνά 10 θέ¬ 
σεις εργασίας) » 

Σειρά φελλοτρυπητήρων (Μία άνά 10 θέ¬ 
σεις εργασίας) Σειραί 

Συσκευή ΚΙΡΡ μετά πλυντρΐδας (Μία άνά 
20 θέσεις εργασίας) τεμ. 

Καμινευτήρ αυλός (είς άνά 10 θέσεις ερ¬ 
γασίας) » 

Βουτυρόμετρον (έν άνά 20 θέσεις εργα¬ 
σίας) —Λ* - 

Χωνίον ΒυΟΗΝΕΚ 3 = 8οιη (εν άνά 8 \ 

θέσεις εργασίας) η ) 

Χωνευτήριον (ΌΟΕΗ 3 — 3ο ιη, Η = 4οιη 1 
(έν άνά 8 θέσεις εργασίας) » ; 

' Γγδίον πορσελάνης 3 = 8 -ή- 10οηι(έν 
άνά 8 θέσεις έργασίας) » 


1 

1 

4 

2 

1 

1 


ο 

30 

6 

3 

1 

2 

1 

2 

5 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

10 


4 

4 

4 

2 

4 

2 

5 
5 


α/ά Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 


Ποσότης 
Μον. διά 
μετρ, ααθητ. 

40 


41.Συσκευή άποστάξεως πλήρης (μία δι’ 
έκάστην θέσιν έργασίας) περιλαμβάνουσα, 
α. Κλασματήρα 250 Πΐΐ Τεμ. 

β. » 500 ιηΐ » 

γ. Ψυκτήρα μήκους 40 οιϊι » 

42 Χωνευτήριον έκ πορσελάνης 3 =30ιηηι 

(Δύο δι’ έκάστην θέσιν έργασίας) « 

43 Χωνευτήριον έκ πορσελάνης 3 =35ιηηι 

(Δύο δι’ έκάστην θέσιν έργασίας) » 

44 Ποτήριον ζέσεως των 250ιη1 (Τρία δι’ 

έκάστην θέσιν έργασίας) » 

45 Ποτήριον ζέσεως των 400ιπ1 ("Εν άνά 

μίαν θέσιν έργασίας) » 

46 Ποτήριον ζέσεως τοΰ 11 ("Εν άνά μίαν 

θέσιν έργασίας) » 

47 Πλέγμα άμιάντου (Δύο άνά μίαν θέσιν 

έργασίας) » 

48 Τρίπους σίδηρους (Εις δι’ έκάστην θέσιν 

έργασίας) » 

49 Λύχνος φωταερίου ΒΕΝ5ΕΝ (Εις δι’ έκά¬ 
στην θέσιν έργασίας) » 

50 Φιάλη ζέσεως των 250ιη1 (Μία δι’ έκά¬ 
στην θέσιν έργασίας) » 

51 Φιάλη ζέσεως των 500πι1 (Μία δι’ έκά¬ 
στην θέσιν εργασίας) » 

52 Κωνική φιάλη ,1 ΕΝΑ ή ΡΥΚΕΧ των 
250ιπ1 (Μία δι’ έκάστην θέσιν έργασίας) » 

53 Κωνική φιάλη 1ΕΝΛ ή ΡΤΒΕΧ των 500 

(Μία δι’ έκάστην θέσιν έργασίας) » 

54 'Ταλίνη διαχωριστική χωάνη των 250πι1 

(Μία δι’ έκάστην θέσιν έργασίας) » 

55 Προχοΐς 50 ιβ 1 (Μία δι’ έκάστην θέσιν 

έργασίας) » 

56 Πυρολαβίς (Μία δι’ έκάστην θέσιν έργα¬ 
σίας ) » 

57 Σιφώνι άριθμημένο των ΙΟπΟ ("Εν δι’ 

έκάστην θέσιν έργασίας) » 

58 Σιφώνι πληρώσεως των 25πι1 ("Εν δι’ 

έκάστην θέσιν έργασίας) » 

59 Σιφώνι πληρώσεως των 50πΐ1 ("Εν δι’ 

έκάστην θέσιν έργασίας) )) 

60 Όγκομετρική φιάλη' των 250π3 (Μία δι’ 

έκάστην θέσιν έργασίας) » 

61 Όγκομετρική φιάλη των ΙΟΟπιΙ (Μία δι’ 

έκάστην θέσιν έργασίας) » 

62 Όγκομετρική φιάλη τοΰ 11 ή των 500 

(Μία δι’έκάστην θέσιν έργασίας) » 

63 Όγκομετρικός κύλινδρος των ΙΟπιΙ (Είς 

δι’ έκάστην θέσιν έργασίας) " » 

64 Όγκομετρικός κύλινδρος των 250ιϊΐ1 (Είς 

δι’ έκάστην θέσιν έργασίας) » 

65 Λαβίς προχοΐδος (Μία δι’ έκάστην θέσιν 

έργασίας). » 

66 Ααβίς μετά διπλοκοχλίου (Δύο δι’ έκά¬ 
στην θεσιν έργασίας). » 

67 Στήριγμα σιδηροΰν μετά βάσεως ("Εν δι’ 

έκάστην θέσιν έργασίας) Τεμ. 

68 Σίδηρους δακτύλιος μεγάλος 3 — 10 ~ 

12 ΟΠ 1 (Είς δι’έκάστην θέσιν έργασίας) » 

69 Σίδηρους δακτύλιος μικρός (Είς δι’ έκά¬ 
στην θέσιν) » 

70 Χωνίον ΰάλινον κοινόν διαμέτρου 10 οπι 

("Εν δι’ έκάστην θέσιν έργασίας) » 


40 

40 

40 

80 

80 

120 


40 

40 

80 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

80 

40 

40 

40 

40 
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α/ά 


Π 


ε ρ ι γ ρ α φ η 


Ποσότης 
Μονάς Διά 

μαθητάς 

40 


α/ά 


Περιγραφή 


αετρ. 


Ποσότης 
Μονάς Διά 
μετο. μαθητάς 
40 


71 Χωνίον ύάλινον κοινόν 6 οπι ("Εν δΓ έκά¬ 
στην θέσιν εργασίας) 

72 Χωνίον ταχείας διηθήσεως (Έν δΓ έκάστην 
θέσιν εργασίας) 

73 "Υαλος ωρολογίου ά = 6 οηι (Μία δΓ 
έκάστην Θέσιν εργασίας) 

74 "Υαλος ωρολογίου ά = 8 οπι (Μία δΓ έκά¬ 
στην θέσιν εργασίας) 

75 "Υαλος ωρολογίου (1 = 10 οπι (Μία δΓ 
έκάστην θέσιν εργασίας) 

76 'Υάλινος δοκιμαστικός σωλήν 1ι — 16 μετά 
στηρίγματος (Δέκα δι’ έκάστην θέσιν ερ¬ 
γασίας ) 

77 'Υδροβολεΰς ΰάλινος πλήρης του 1 11 ή των 
500 ιώΙ (Εις δι’ έκάστην θέσιν έργασίας) 

78 Κάψα πορσελάνης των 10 οπι (Μία δι’ έκά¬ 
στην Θέσιν έργασίας) 

79 Κάψα πορσελάνης των 6 οιη (Μία δι’ έκά¬ 
στην θέσιν έργασίας) 

80 Τρίγωνον στηρίξεως χωνευτηρίου ("Εν δι’ 
έκάστην Θέσιν έργασίας) 

81 Θερμόμετρον 0 - 100° Ε ("Εν δι’ έκάστην 
Θέσιν έργασίας) 

82 Ξηραντήρ ιΐ = 15 οπι περίπου (Εΐς άνά 
δύο θέσεις έργασίας) 

83 'Υάλινα ραβδία (τέσσερα δι’ έκάστην θέ¬ 
σιν έργασίας) 

84 Ελαστικός σωλήν διαμέτρου 8 ηιιπ (3 μέ¬ 
τρα δι’ έκάστην θέσιν έργασίας) Μέτρ. 120 

85 Λαβίς ψυκτήρος (Μία δι’ έκάστην θέσιν 

έργασίας) » 40 

86 Φιαλίδια αντιδραστηρίων των 250 ηιΐ ή 
των 300 ιηΐ (Δύο ύάλινα καί τρία πλαστικά 

δι’ έκάστην θέσιν έργασίας) Τεμ. 200 

87 Στήριγμα χωνίων ("Εν δι’ έκάστην Θέσιν 

έργασίας) » 40 

88 Φιαλίδιον ζυγίσεως (1 = 5-^-6 οπι 1) = 3 οιη 

("Εν δι’ έκάστην θέσιν έργασίας) » 40 

90 Έύκτρα δοκιμαστικών σωλήνων (Μία δι 

έκάστην θέσιν έργασίας) » 40 

91 Έργαστηριακαί τράπεζαι 40 συνολικώς θέ¬ 
σεων. Έκάστη τράπεζα θά είναι έφωδια- 
σμένη, άνά δύο θέσεις έργασίας, μέ ένα νε¬ 
ροχύτη, μία παροχή υδατος, μία παροχή 
φωταερίου καί ενα ρευματολήπτη. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ 




6 Ζυγός άντοχής 50 §γ. περίπου 

τεμ. 

2 

τεμ. 

40 

7 Μεταλλικά στηρίγματα μετά λαβίδων 

)> 

40 


40 

8 Στατώ καθιζήσεως\νθ8ΐβΓ§Γ66η 

» 

20 

» 

9 Στατώ δοκιμαστικών σωλήνων 16 X 160 


40 


40 

περίπου 

» 

)> 

10 Στατώ μεταλλικά’ δοκιμαστικών σωλήνων 




» 

40 

12 χ 12 περίπου 

» 

70 


40 

11 Μεταλλικοί κάλαθοι δοκιμαστικών σω- 




λήνων 

» 

40 



12 Βελονοκάτοχα μετά κρίκων 

13 Πλ.έγματα άμιάντου 

» 

50 


400 

» 

20 

)> 

14 Μεταλλικοί τρίποδες 

» 

40 


40 

15 Ανατομικά ψαλλίδια. 

» 

10 

)> 

16 Μεταλλικές λαβίδες (άνατομικές) 

» 

30 


40 

17 Ξύλινες λαβίδες 

» 

50 


18 Ζυγοί άπλοι 250 Πΐ£. - έως 50 £Γ. 

» 

10 


40 

19 Στατώ ΗβρβιΙοΓη. 

20 Λεκανίδια χρώσεως 

» 

10 

» 

» 

50 

» 

40 

21 Λίμες 

» 

50 


22 Χημικά θερμόμετρα 

» 

15 

» 

40 

23 Χρονόμετρα 60" 

» 

5 

24 Χρονόμετρα 60" 

)) 

10 

» 

20 

25 Μεγεθυντικοί φακοί. 

26 Κρίκοι — άκϊδες πλατίνης 

» 

5 

)) 

160 

27 Μονοφθάλμια ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ μετά η¬ 


22 



λεκτρικής φωτιστικής πηγής. 

» 


α/ά Περιγραφή 


Μονάς Μα- 
Μετρ. θηται 
40 


1 Έργαστηριακαί τράπεζαι 40 συνολικώς 
θέσεων. Έκάστη τράπεζα θά είναι έφω- 
διασμένη μέ ένα νεροχύτη καί μία παροχή 
ΰδατος άνά 5 θέσεις έργασίας περίπου και 
μέ μία παροχή φωταερίου και ενα ρευμα¬ 
τολήπτη άνά μίαν θέσιν εργασίας 

2 Ηλεκτρικόν ψυγεΐον _ τ 

3 Μηχαναί φυγοκέντρου 4.000 στροφών 
περίπου 

4 Μηχαναί φυγοκέντρου 3.000 στροφών 
περίπου 

5 Κλίβανοι ξηράς άποστειρώσεως 


2 

2 

2 

3 


28 Τριοφθάλμιον μικροσκόπιον, μετά κλει¬ 
στού κυκλώματος τηλεοράσεως καί συ¬ 
σκευή έςαρτήσως φωτογραφικής μηχανής. 


29 

Συσκευή 

ήλεκτροφορήσεως πλήρης 

» 

1 

30 

Κύτταρα 

ΝαζοοΙΙο. 


>ϊ 

5 

31 

Σατώ διά ( πιπέττες. 


)) 

5 

32 

Σιφώνια 

ήριθμημένα 

:ών 0,1 οο. 

» 

80 

33 

» 

» 

:ών 0,2 οο. 

» 

80 

34 

» 

» 

Γων 1 00. 

)) 

200 

35 

» 

» 

:ών 2 οο. 

» 

160 

36 

» 

» 

:ών 5 οο. 

» 

80 

37 

)) 

» 

:ών 10 οο. 

)) 

80 

38 

Σιφώνια 

πληρώ σε ως 

;ών 10 οο. 

)> 

20 

39 

» 

» των 20 οο. 

η 

20 

40 

» 

τοϋ Κ»Ηη. 

» 

40 

41 

Σιφώνια 

\νβ»ί«Γ8Γββη 

ερυθρών αίμοσφαι- 

» 

80 

42 

Σιφούνια 

άρα ιώσεων 


80 


ρίων. 



» 

43 

Σιφώνια 

άοαιώσεων λευκών αιμοσφαιρίων 

» 

. 160 

44 

Σιφώνια 

αιμοσφαιρίνης. 

» 

70 

45 

Σιφώνια 

ΡδκΙβυΓ. 


» 

30 

46 

Αίματοκ 

οίτες. 


» 

80 

47 

’ Ογκομετρικοί κύλινδρ 

οι τών 100 οο. 

τεμ. 

20 

48 


» » 

» 500 00. 

» 

30 

49 


» )> 

» 250 οο. 

» 

40 

50 


» )> 

» 200 οο. 

1) 

40 

51 


» » 

» 100 οο. 

» 

40 

52 


» » 

» 50 οο. 

π 

40 

53 


» » 

>) 25 οο. 

» 

80 

54 


» » 

» 10 οο. 

» 

80 

55 

Ποτήρια 

ζέσεως των 

2.000 οο. 

» 

15 

56 

» 

)) » 

1.000 οο. 

» 

20 

57 

» 

υ » 

500 οο. 

» 

40 

58 

» 

» )) 

250 οο. 


40 

59 

» 

» * » 

100 οο. 

» 

80 

60 

» 

)) » 

50 οο. 

» 

80 
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α/α 


Π; 


ρ ι γ ρ α φ η 


Λύκειο' 
Μ ον. Μαθητ. 
μετρ. 40 


Λύκειο 


Πε? 


ι γ ρ α φ ή 


61 

Κωνικά ποτήοι 

,α των 

1.000 οο. 


» 

5 

117 

62 

)) 

» 

» 

500 6ο. 


» 

20 


63 

)) 

)) 

» 

250 οο. 


)) 

30 

118 

64 

)> 

)) 

» 

100 οο. 


)) 

30 

119 

65 

Κωνικέε 

φιάλε 

ε των 

5.000 

00. 


))' 

4 

120 

66 

)) 

» 

» 

2.000 

00. 


)) 

20 

121 

67 

)) 

» 

» 

1.000 

00. 


)) 

40 

122 

68 

)) 

» 

)) 

500 

00. 


)> 

80 

123 

69 

» 

)) 


250 

00. 


)) 

80 

124 

70 

» 

» 

» 

100 

00. 


)) 

80 

125 

71 

» 

» 

(( 

50 

00. 


» 

80 

126 

72 

Όγκο μετρικές 

φιάλε 

: των 

6.000 

00. 

)) 

4 


73 

)) 


)) 

» 

5.000 

00. 

)) 

2 

127 

74 

)) 


)> 

)> 

2.000 

00. 

)> 

10 

128 

75 

)) 


)) 

» 

1.000 

00. 

)) 

40 

129 

76 

)) 


)) 

» 

500 

00. 

)) 

40 

130 

77 

» 


» 

)> 

250 

00. 

)) 

40 

131 

78 

)) 


)) 

» 

200 

00. 

)) 

40 

132 

79 

)) 


)) 

» 

100 

00. 

» 

40 

133 

8(1 

)) 


)) 

» 

50 

00. 

)) 

40 

134 

81 

Σφαιρικέ 

:ς φιάλες ύάλινες 

250 

00 μετά 



135 


επιπέδου 

πυθμένος (Ρυγθχ) 



)) 

25 

136 


82 Σφαιρικές φιάλες 1.000 οο, έπιπέδου 
πυθμένας καί μετά έσμυρισμένου ττώματος 

83 Κωνικές φιάλες διηθήσεως μετά πλαγιο- 
στόμου καί χωνίων ΒιιΙιπθγ. 

84 Ποτήρια Η&£βι1οπι. 

85 Δοκιμαστικοί σωλήνες 20 X 200 

86 » » 16 χ 160 

87 » » 12x120 

88 Ποσότηε φυγοκέντρου. 

89 ΙΙροχοΐδες των 10 οο. 

90 » » 20 οο. 

91 "Υαλοι ωρολογίου 

92 Πλάκες ΝβυΒβιιβΓ. 

93 Καλυπτρίδες ΝβιιΟυυοι-. 

94 Κυβέτες φωτομέτρου. 

95 Άντικειμενοφόρες πλάκες. 

96 Κυτία καλυπτρίδες. 

97 Ούριόμετρα Κολν&ΓβΙίν 

98 Ούρινόμετρα 

99- Αίμοσφαιρινόμετρα - (8αΗ1ί) 

100 Σωλήνες Αίμοσφαιρινομέτρου (8Μι1ί) 

101 Λάμπες μικροσκοπίων 

102 Λευκωματόμετρα ΕίΤαοΙι 

103 Λευκωματόμετρα ΑηΓγθγΙ 

104 'Υάλινο καμινέττο αλκοόλης 

105 'Υάλινα βάζα μετά μεταλλικού σκεπά¬ 
σματος διαμέτρου 20 ΟΙΠ 

106 Κάψες πορσελάνης διαμέτρου 10 οηι 

107 'Υγδία πορσελάνης 2.000 οο. 

108 » » 1.000 οο. 

109 » » 500 οο. 

110 'Υάλινα χωνία διαμ. στεφάνης 20 οηι. 

111 » » » » 10 οηι. 

112 » » » » 6,5 οιη 

113 « » » » 4,5 οιη. 

114 Φιάλες αντιδραστηρίων ύάλινες λευκού 

χρώματος 1000 00. μετά έσμυρισμένου 
πώματος 

115 Φιάλες αντιδραστηρίων ύάλινες σκοτεινό- 
χροιες μετά έσμυρισμένου πώματος 1000 
οο. 

116. Φιάλες αντιδραστηρίων ύάλινες σκοτεινό- 
χρωες μετά έσμυρισμένου πώματος 250 
οο. 


» 

Μ 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Τεμ. 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 


117 Φιάλες ύάλινες σκοτεινόχρωες μετά έσμυ- 
ρισμένου πώματος 100 οο. 


» 

» 

» 

» 


500 οο. 
250 οο. 
100 οο. 
50 οο. 


10 

15 

80 

200 

400 

400 

160 

40 

20 

40 

20 

40 

5 

500 

40 

20 

20 

15 

40 

40 

20 

20 

1 

10 

10 

2 

5 

10 

10 

20 

40 

80 


20 


20 


40 


126 Τρυβλία Ροών (πλαστικά μιας χρήι 

127 Βελόνες κατά Ρΐ'αηΐί. 

128 Πλαστικοί ύδροβολεΐς. 

129 Θήκες άποστειρώσεως σιφωνίων. 

130 Δοχεία άποστειρώσεως τρυβλίων. 

131 Κατσαρόλες έμαγιέ τριών 11. 

132 Κατσαρόλες έμαγιέ δύο 11. 

133 Υαλογραφικά. 

134 Κουβάδες πλαστικοί χωρητικότητος 

135 11'ΰκτρες διαφόρων μεγεθών. 

136 Ελαστικός σωλήνας. 

137 Πλαστικά επιστόμια. 

138 Κλίβανος ύγράς άποστειρώσεως (Λύτό- 
καυστον). 

139 Μαρμάρινος νεροχύτης. 

140 Θερμοσίφων. 

141 Φωτόμετρον. 

142 Ζυγός άντοχής 3 1ί§Γ. περίπου. 

143 Ζυγός άκριβείας. 

144 Συσκευή άπιονώσεως ύδατος. 

145 Προθήκες μεταλλικές. 

146 Προθήκες μεταλλικές ύαλόφρακτες. 

147 Πλήρης σειρά χημικών αντιδραστηρίων. 

ΕΡΓΛΣΤΗΡΙΟΝ ΣΥΣΚΕΓΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 


Μον. 

μετρ. 

Μαθητ. 

40 

Τεμ. 

20 

» 

200 

» 

160 

» 

20 

» 

80 

» 

80 

» 

200 

» 

200 

» 

200 

;) » 

400 

» 

200 

» 

20 


10 

» 

3 

» 

5 

» 

5 

» 

20 


5 

» 

80 

Μέτρ. 

30 

Τεμ. 

80 

)) 

1 

)) 

1 

)) 

1 

» 

1 

)) 

1 

)) 

1 

» 

1 

)) 

5 

)) 

5 


Π ε 


ρ ι γ ρ α φ η 


Μονάς Μα- 
Μετρ. θηταί 
40 


1 Άκτινογραφικόν μηχάνημα 500 ηι. ε 

2 Πλήρες ακτινοσκοπικόν κατακεκλιμένον 
μηχάνημα. 

3 Όρθοστάτης Ακτινογραφιών. 

4 Προστατευτικόν εδρανον. 

5 Προστατευτικές έμπροσθέλες. 

6 Ζεύγη προστατευτικά γάντια. 

7 Προστατευτικόν παραβάν. 

8 Ζεύγη όμματογυάλια προσαρμογής. 

9 Διαφανοσκόπιον τετραθέσιον. 

10 Διαφανοσκόπιον μιας θέσεως. 

11 Σκοτεινός θάλαμος έπεξεργασίας των άκτι- 
νογραφικών ΕΙΕΛΙ8. 

12 Έμφανιστήριον χειροκίνητον. 

13 Φανοί σκοτεινού θαλάμου. ι 

14 Χρονόμετρον. 

15 Θερμαντήρ ύγρών. 

16 Στεγνωτήριου άκτινογραφικών ΕΙΕΜ8. 

17 Κόπτης άκτινογραφικών ΓΙΕΜ5. 

18 Γωνιοκοπτης. 


» 

» 

» 

» 

» 

ζεύγη 

τεμ. 

» 


εμ. 

» 

» 

» 


1 

1 

1 

3 

3 

1 

ο 

1 

1 

1 

1 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
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α/ά 


Περιγραφή 


Μον. Μαθηταί 
μετρ. 40 


19 

Πλαίσια 35 X 35 ΕΜ. 

Τεμ. 

3 

20 

» 30 χ 40 ΕΜ. 

)) 

.3 

21 

» 24 χ 30 ΕΜ. 

» 

4 

22 

» 18 χ 24 ΕΜ. 

)) 

3 

23 

» 13 χ 18 ΕΜ. 

)) 

3 

24 

Κασσέτες 35 X 35 ΕΜ. 

» 

2 

25 

» 30 X 40 ΕΜ. 

)) 

2 

26 

» 24 χ 30 ΕΜ. 

)) 

3 

27 

» 13 χ 18 ΕΜ. 

)> 

3 

28 

» 18 χ 24 ΕΜ. 

)) 

3 

29 Σαλπικογράφος. 

)) 

1 

30 

Εξεταστική ντομέζα. 


1 

31 

’ Ηλεκτροκαρδιογράφος. 
Ήλεκτροεγκεφαλογράφος. " " '' 

. .. Η . 

1 

32 

» 

1 

33 

Εξεταστική κλίνη. 

» 

1 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΕΣΝ1ΚΗΣ 




Μαθηέ 

*αί 

α/ά 

Περιγραφή 

20 

40 

1 

Εργαστηριακός κινητήρ 15.000 στρ./ 
ιτιίη. αναστρέψιμου τόπου ισχύος 1/10 




ίππου. 

10 

20 

2 

Στρόβιλος συγκρατούμενος διά χειρός 
μέχρι 250.000 στρ/λεπτόν μετά δύο 
σειρών 25 διαφορετικών εξαρτημάτων 




τροχίσματος. 

10 

20 

3 

Αύχνος «Βπηδβη» τύπου αερίου εργα¬ 
στηριακής τραπέζης. 

10 

20 

4 

Πηγή φωτισμού μήκους 250 ηιιιι. μέ 




τρία άκροφύσια (φλόγιστρα). 

3 

6 


5 'Οριζόντιος τόρνος μέ δύο άξονας, κτ 
νητήρος 1/2 ίππου στροφών 3450 άνά 
λεπτόν. Πλήρης μέ δύο συστήματα 
δαρμού, μετακίνησήν συστήματος δαρ¬ 
μού καί 12 διαφορετικά πέτρινα και 
μεταλλικά εξαρτήματα τροχίσματος. 0 0 


α/ά II ε ρ ι.γ ραφή 


Μονάς Μαθηταί 
μετρ. 40 


16 Ζυγός κονιάματος (γύψου) περιλαμβά¬ 
νει σταγονομετρικήν φιάλην 26 κυβ. έκ. 
ύδατος καί ψείραν σταθμών διά ζύγισμα 
κόνεως καί'ύδατος. 

17 Άρθρωτήρες. 

18 Συσκευή κοπής γύψου. 


1 2 

20 40 

1 2 


ΕΙΔΙΚΗ Ε1ΙΙΠΛΩΣΙΣ 

1 Πάγκος εργαστηρίου μετ’ επιφάνειας έκ 
φορμάϊκας διαστάσεως 4,40 X 1,10 X 0, 
80 μ. δέκα θέσεων (διπλός μέ δέκα συρ¬ 
τάρια καί 10 ντουλάπια). Εις τό κέντρον 
τής άνω έπιφανείας, καί κατά τό μήκος νά 
φέρη βάθρον ύψους 15 έκ. καί επί αύτοΰ 
στυλεούς διά την στήριξιν εργαστηριακών 
κινητήρων (άνά ένα εις έκάστην θέσιν), 
σωληνώσεις διά παροχήν ρεύματος καί 
υγραερίου. 

2 Κάθισμα. 

3 Πάγκος εργαστηρίου γύψων διαστάσεων 
5,0 χ 0,75 X 0,80 μ. μετά 3 συρταριών, 
6 ντουλαπιών - κάδων διά τοποθέτησιν 
γύψου, 2 υποδοχές κάδων άπορριμμάτων, 
1 νιπτήρα, 2 μπαταρίες θερμού καί ψυ¬ 
χρού ύδατος, καί 1 θερμοσίφωνα 80 .λί¬ 
τρων. 

4 Πάγκος διαστάσειυν 2,0 X 0,5 κ 0,80 μ. 
διά τοποθέτησιν μοτέρ στιλβώσεως, μετ’ 
έπιφανείας έκ φορμάϊκας καί ηλεκτρικών 
συνδέσεων, 6 συρταριών καί δύο καθισμά¬ 
των. 

5 Πάγκος συσκευής έκχύσεως μετάλλου 
1,20 χ 0,70 χ 0,85 μετ’ έπιφανείας έκ 
φορμάϊκας. 


2 4 

20 40 




ί 1 


I ! 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΛΚΊΊΓΛΟΓΡΛΨΙ \Σ 
ΚΛΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 


α/ά Περιγραφή 


Μαθηταί 
20 40 


6 Μηχάνημα τήξεως (έκχύσεως), τύπου 
τραπέζης διά τήξιν ήλεκτρικώς καί έκ- 
χυσιν μέ δριον θερ/σίας 1200°Ε μέ αύτό- 
ματον θέρμανσιν διά στάθμην θερμο¬ 
κρασίας. 

7 Μηχάνημα μηχανικής έκχύσεως φυγο¬ 
κέντρου δυνάμεως. 

8 Ηλεκτρική κάμινος διπλής φιάλης μέ 
αυτόματον σύστημα έλέγχσυ θερ/σίας 
άπό 12θ°Ε μέχρι 000°(2. 

0 Συμπιεστής (σύστημα συμπιέσεως) ύ- 
ποδοχέως οδοντοστοιχίας. 

10 Μονάς σκληρύνσεως. 

1 1 Δονητής τύπου τραπέζης δύο ταχυτήτων 

12 Σύστημα καθαρισμού δΓ υπερήχων. 

13 Φορητή μονάς έπεξεργασίας δι άμμοβο¬ 
λής προς καθαρισμόν καί στίλβωσιν ο- 
δόντων διά χρήσεως κεχωρισμένης πη- 
γής πεπιεσμένου άέρος. 

14 Δεξαμενή ψύξεως. 

15 Σύστημα έξαγωγής υποδοχέων (φια¬ 
λών ). 




1 

Αθροιστική έγγραφική μηχανή 10 






πλήκτρων. 

10 

20 



2 

Αθροιστική - έγγραφική μηχανή πλή¬ 



1 

2 


ρους πληκτρολογίου. 

' ί 

4 

I 


3 

Μηχανή ΰπαγορεύσεως - άπομαγνητο- 






φωνήσεως. 

3 

6 

2 

4 

4 

Πολύγραφος μεμβράνης. 

1 

2 



5 

Πολύγραφος Οινοπνεύματος. 

1 

υ 



6 

Γραφομηχανή χειροκίνητος ' Ελληνική. 



·> 

4 


Κυλίνδρου 450 χιλ. 

10 

20 



7 

Σειρά πρακτικής άρχειοθετήσειυς. 

υ 

4 

ίο 

20 

8 

Γραφομηχανή ήλεκτρική, Αγγλική - 



1 

2 


Γαλλική μέ κύλινδρον 325 χιλ. 

1 

2 

2 

4 

<1 

Γραφομηχανή ήλεκτρική Ελληνική μέ 



2 



κύλινδρον 325 χιλ. 

2 

( 



10 

Μαγνητόφωνον (Κασσετόφο>νον). 

4 

8 



11 

Δίκτυον άκροάσεως. 

1 

1 



12 

’Λναλόγιον άντιγραφής δακτυλογράφου. 

Η) 

20 

1 

2 

13 

Συρραπτική μηχανή συνδετήρων των 




I 


12 χιλ. 

2 

4 

1 

I 

14 

Σχεδιαστήριον άντιγραφής. 

2 

4 



15 

Γραφίδες μεμβράνης πολυγράφου. 

10 

20 

2 

4 

16 

’Όργανον γραφής. 

4 

8 









Μαθηταί 
20 40 


17 Πλάκες άποτυπώσεως σχεδίων επί 
μεμβράνη. 

18 Χαρτοκόπτης 500 χιλ. μετά βραχίονος 
κοπής. 

19 Ταλϊς μεταλλική ολικού μήκους 250 
χιλ. καί μήκους αιχμών 125 χιλ. 

20 Ζεύγος τηλεφωνικής πρακτικής έξα- 
σκήσεως. 

21 Μηχανή φιυτοαντιγραφής. 

22 Γραφομηχανή χειροκίνητος. Ελληνική. 
Κυλίνδρου 325 χιλ. 

23 Άναλόγιον βιβλίων. 

24 Ξύστρα μολυβιών χειροκίνη-ος. 

25 Συρραπτική μηχανή χωρητικότητος 
200 τουλάχιστον συνδετήρων ύψους 
6 χιλ. 


4 8 

2 2 
1 2 

4 8 

2 4 

2 4 

5 10 
5 10 

1 . 2 


26 Έξολκεϋς συνδετήρων. 

27 Χρονομετρητής με κώδωνα. 

28 Χρονόμετρον χειρός. 

29 Γραφομηχανή χειροκίνητος Αγγλική 
κυλίνδρου 325 χιλ. 

30 Γραφομηχανή ήλεκτροκίνητος Αγγλι¬ 
κή κυλίνδρου 325 χιλ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

1 Αθροιστική έγγραφική μηχανή 10 πλή¬ 
κτρων. 

2 Ηλεκτρονικός υπολογιστής έκτυπωτι- 
κοϋ τύπου. 

Ό εξοπλισμός παρόντος εργαστηρίου 
θά δφΡτταται, έφ’ όσον δεν ύφίσταται τό έργα- 
στήριον δακτυλογραφίας καί μηχανών Γρα¬ 
φείου. 


2 4 

5 10 
2 4 

5 10 

5 10 

10 20 
1 1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΫβΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ; 


Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή έτησία συνδρομή τη$ 'Εφημίρίδος τής Κυβίρνήσκοξ, ή τιμή τ€δν τμηματικως ττωλουμένων φύλλων σύτης 
καί τά τέλη Βημοσιβύσεως Ιν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεων καθωρίσθησαυ άπό 1 ης Ιανουάριου 1974 ώς κάτωθι : 

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ! 


1. 

Διά τό Τεύχος 

Α' .Δραχ. 

600 

\ Ύπέρ τοΰ Ταμείου "Αλληλοβοήθειας Προσωπι- 



Ζ 

» 

1 » 

Β’ . » 

700 

κοϋ 

τού "Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 



3. 

» 


Γ . » 

500 

λογουν τά έξή$ ποσά: 



4. 


» » 

Δ’ . » 

1.000 

1. Διά τό Τευχο* Α' .Δραχ. 

30 

5. 

» 

» » 

Νομικών Προσώπων Δ. Δ. » 

500 

2. * 

» » Β’ . 

» 

35 

6. 

> 

» » 

Παράρτημα . » 

300 

3. » 

» » Γ" . 

» 

25 

7. 

» 

» » 

"Ανωνύμων "Εταιρειών κ.λ,π. .. » 

3.000 

4. » 

» » Δ' . 

» 

50 

8. 

» 

» Δελτίον 

"Εμπορικής καί Βιομηχανικής 


5. » 

» » Νομικών Προσώπων Δημοσίου 






"Ιδιοκτησίας. » 

200 


Δικαίου. 


25 

9. 

ΔΓ 

άπαντα τά τεύχη, καί τό Δελτίον Έμπ. 


6. » 

» » Παράρτημα . 

» 

15 




καί Βιομ. "Ιδιοκτησίας. » 

6.000 

7. » 

» » "Ανωνύμων "Εταιρειών κ.λ.π._ 

» 

150 


ΟΙ Δήμοι καί 

αΐ Κοινότητες τού Κράτους κατα- 


8. » 

» Δελτίον Έμπ. καί Βιομ. "Ιδιοκτησίας.... 

I 

10 


βΛλλουσι τό 

ήμισν τών άνωτέρω συνδρομών. 


9. ΔΓ άπαντα τά τεύχη. 

» 

300 




Β'. 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 



"Εκαστον φύλλον, 

μέχρις 8 σελίδων, τιμάται δραχ. 3, Από 9 έως 40 σελ. 

δραχ. 8, Από 41 έως 80 σελ. δραχ. 15, Από 81 σελ. 

καί 


Α' 


400 

10.000 

2.000 


Β' 


άνω ή τιμή πωλήσεως έκάστου φύλλου προσαυξάνεται κοπτά δραχ. 15 άνά 80 σελίδας. 

Γ. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

I ΕΙς τό τεδχβς Ανωνύμων Εταιρειών καί 
Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης : 

Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών 

1. Τών δικαστικών -πράξεων. Δραχ 

2. Τών καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών . » 

3. Τών τροποποιήσεων τών κ ατ α στ α τικών τών 

Ανωνύμων Εταιρειών. » 

4. Τών Ανακοινώσεων καί προσκλήσεων εις γε¬ 

νικός σννελεύσεις, τών κατά τό άρθρον 32 
τού Ν. 3221/24 -γνωστοποιήσεων, τών 
Ανακοινώσεων -τών προβλεπομένων ίπτό 
τοί άρθρου 59 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/70 
τηρί "Αλλοδαπών "Ασφαλιστικών "Εται¬ 
ρειών, ώς καί τών Αποφάσεων τού Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ τών άφο- 
ρωσών εις προσωρινά^ διατάξεις. » 

5. Τών Ανακοινώσεων τών υπό διάλυση/Ανω¬ 

νύμων Εταίρε ιών, κατά τό Β.Δ.20/5/1939 . » 

ο. Τών Ισολογισμών τών Άνων. "Εταιρειών .. » 

. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων 
τών Τραπεζικών "Εταιρειών . » 

8. Τών Αποφάσεων περί ένκρίσεως τιμολογίων 

τών "Ασφαλιστικών "Εταιρειών . » 

9. Τών υπουργικών Αποφάσεων περί παροχής 

Αδειας έπεκτάσεως τών ίργασιών "Ασφα¬ 
λιστικών "Εταιρειών, τών έκθέσεων περιου¬ 
σιακών στοιχείων "Ανων. "Εταιρειών έν 
γίνει, ώς καί τών Αποφάσεων του Δ.Σ τού 
ΕΛΤΑ δι’ ών έγκρίνσνται καί δημοσιεύον¬ 
ται οί κανονισμοί αυτού . » 

10. Τών Αποφάσεων περί παροχής πληρεξου¬ 
σιότητας πρός Αντιπροσώπευσιν έν ’Ελλά- 
δι Αλλοδαπών "Εταιρειών, ώς καί τών 
Αποφάσεων περί μεταβιβάσεως τού χαρτο¬ 
φυλακίου "Ασφαλιστικών "Εταιρειών κατά 
^_τό άρθρον 59 παρ. 1 τού Ν.Δ. 400/70 ... » 

Τών Αποφάσεων πε(.’ σνγγωνεύοεως Άνω- 


1.000 

200 

4.000 

1.000 

600 


4.000 


11 


νυμων 


Γοφά 

ν *Ει 


συγχωνεύσεως 
ϊταιρειών. » 


2.000 

10.000 


12. Τών Αποφάσεων τής "Επιτροπής τού Χρημα¬ 

τιστηρίου περί είσαγωγής χρεωγράφων 
είς τό Χρηματιστήριον πρός διαπραγμά¬ 
τευσή, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού 
άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67 . » 

13. Τών Αποφάσεων τής "Επιτροπής κεφαλαια¬ 
γοράς περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τού 
Χρηματιστηρίου, σιίμφώνως πρός τάς 
διατάξεις τοΰ άρθρου 2 τιαρ. 4 Α.Ν.148/ 

1967. > 

Δημοσιεύματα Έταιρ. Περιωρισμένης Ευθύνης 

1. Τών κατ α στ α τικών . Δραχ. 

2. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών ... » 

3. Τών Ανακοινώσεων καί προσκλήσεων .... » 

4. Τών ισολογισμών. » 

5. Τών Ικθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 

χείων . » 

Τ' Δημοσιεύματα ’Αλληλασφαλιστικών Συν¬ 
εταιρισμών - Αλληλασεραλιστιχών Ταμείων 
χαΐ Φιλανθρωπικών Σωματείων 

1. Τών ύπουργικών Αποφάσεων περί χορηγή- 

σεως άδειας λειτουργίας Άλληλασφαλιση- 
κών Συνεταιρισμών - Άλληλασφαλιστι- 
κών Ταμείων. » 

2. Τών "Ισολογισμών τών ώς άνω Συνεταιρι¬ 

σμών, Ταμείων καί Σωματείων . » 

II ΕΙς τό τεύχος Τέταρτον, τών δικαστικών 
πράξεων, προσκλήσεων καί λοιπών δημο¬ 
σιεύσεων . » 


1.000 


1.000 


1.000 

400 

200 

1.000 

1.000 


1.000 


1.000 


400 


Τό υπέρ το ύ Ταμ είου "Αλληλοβοήθειας Προσωπικού "Εθνικού 
Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβληθέν ποσοστόν έτΗ τών τελών 
δημοσιεύσεων έν τφ τεύχει "Ανωνύμων "Εταιρειών καί "Εταιρειών 
Περιορισμένης Εύθύνης έν γίνει ώρίσθη εκ 5%. 


Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

, „ Α Ι Τ'Γ* ίσωτερικού καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται είς τά Δημόσια Ταμεία έναντι Αποδεικτικού είσπρά- 
ςκος, οττΕρ» μιρίμνη τον Ινδιαφβρομένου, άττοστέλλετα* «1$ τήν Ύπηρβσίσν το0 Εθνικού Τν/ττογραφείου. 

λ ΤΒ ° *ξ“τ«ρικού εύνανται_ ν’ άποστέλλωνται καί εις άνάλογον συνάλλαγμα δι’ έπιταγής έπ' όνόματι τοΰ ΔιευΘυντού 

Διοίκηταων καί Οικονομικών Υποθέσεων του "Εθνικού Τυπογραφείου. 

. , 3, - τ 2*. τοΰ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστού έπί τών Ανωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων ένεργείται έν Άθήναις 

Α^όίέ&ται είι^ώ ΤΑΠΡΤ Εθνηωυ Τυπογραφείου), έν ταίς λοιπαΐς 6έ πόλεσι τού Κράτους εις τά Δημόσια Ταμεία, 

!^ηΓ765 ΤΚΟΝΕα ’ Γρ6ί ^ ,ώρι ^ να δ 1 ά τ “ ν ύπ ’ ά Ρ ,θ · 192378/3639 τού έτους 1947 (ΚΟΝΕΟ 185) καί 178048/ 

532 1/ΑΙ . ΛΟ ρ «γκυι^ίων διαταγών του Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους. "Επί συνδρομών έξωτερικοΰ άποστελλομένων 

δι’ έπιτσγών, συναποστέλλεται διά τών έπιταγών κσί τό ύπέρ τού ΤΑΠΕΤ ποσοστόν. 

"Ο Γενικές Διεύθυνσής 
ΣΕΡΑΦΕΒΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 


ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 




































